
4000巳/4500巳/5000 /22000 シリ 


f 半導体規格 


半導体規格表シリーズ(全20冊) 


N0.9 




滅 ill 


95 THE CMOS DEVICE MANUAL 

CMOSSra 規格裹 


Si 


4 S シリ 












’95 年版“半導体規格表 ，，全 20冊 


★ 印1,300円（税込) 
その他1,200円（税込) 


規格表総索引ディスク同時発売 
定価6,000円（送料，税込） 


❶最新トランジスタ規格表 

国内メーカから市販されているトランジスタ 

❷ 最新トランジスタ互換表 

国内の主要8社のトランジスタ互換品種 

❸ 最新ダイオード規格表* 

国内メーカの各種ダイオードを収録 

〇 最新 FET 規格表* 

国内メーカの FET と国内外メーカのパワー MOS FET 

❺ 最新電力用素子規格表 ★ 

国内メーカの各種サイリスタ，双方向サイリスタ，バリ 
スタ•ダイオード， UJT ， 各種パワー•モジュール 

❻ 最新光表示素子規格表 

国内外メーカの LED ランプ， LED ディスプレイの特性と 
外形図 

❼最新高周波デバイス規格表* 

通信 用 高周波 ダイオード，トランジスタ， FET ， ハ。ワー 
•モジュール， RF / IF アンプ；シンセサイザ，スペシャ 
ル•ファンクション， PLL 等 

❽ 最新74シリーズ 1 C 規格表 

国内外メーカの TTL 1 C の特性とピン接続.パッケージ 

情報 

❾ 最新 CMOS デバイス規格表 

国内外メーカの4000 B / 4500 B / 5000 /22000/4 S シリーズ 
CMOS 1 C (74 シリーズを除く）他 

❿最新 RAM 規格表 

国内外メーカのスタチック RAM ， ダイナミック RAM , 
Clocked RAM ， デュアル•ポート RAM 


< D 最新 PLD/ROM 規格表 

PLD ， PROM ， UV - EPROM ， EE - PROM，One Time 
- EPROM ， Flash - PROM 

❿最新モノリシック op アンプ規格表* 

国内外メーカのモノリシック OP アンプ 1 C 

❿最新光インターフ I ース素子規格表 

赤外 LED ， レーザ•ダイオード，フォト•ダイオード，フォト • 
トランジスタ，フォト1 C ，フォト•カブラ 

❿最新リニア 1 C 規格表（アナログ機能 1 C 編）* 

国内外メーカのコンパレータ，アナログ SW ， V - F / F - V ^ 
ンバータ，タイマ，アナログ演算器，基準電圧源，マル 
チプレクサ 

❿最新リニア 1 C 規格表（増幅用 1 C 編） 

国内外メーカの低周波電圧増幅器，電力増幅器，広帯域 
/ビデオ増幅器，差勛増幅器 

❿最新電源用 1 C 規格表* 

国内外メーカのシリーズ•レギュレータ，スイッチング 
•レギュレータ，電圧監視/保護 冋路 mic ， その他電源 
関連 1 C 

❿最新インターフヱース素子規格表 

沉用 カレント•ドライバ、，ロジック•レベル 変換， ライ 
ン•インターフェース，表示 用 ドライバ、 

❿最新 A - D / D-A コンバータ規格表 

国内外メーカの各種 A - D / D - A コンバータ 1 C とサンプル& 
ホールド 1 C 

❿最新マイコン周辺 LSI 規格表 

各種周辺 1 C を収録 

❿最新ビデオ信号処理用 1 C 規格表 


ビデオ関連の各種の 1 C を網羅 


CQ 出瞄紅 


®170 東京都豊島区巣鴨卜 14-2 003-5395-2141 



00100-7-10665 





最高の経済性と最大の効率を追求した 
ニーズへの最適提案をお届けいたします。 



ACTEL Corp.. 

Anadigics Inc.. 

Applied Micro Circuits Corp.. 

BU 昍 BROWN Corp.. 

Digital Equipment Corp.. 

Loral Fairchild Systems Inc. …… 

MOSEL VITELIC Inc.. 

MX COM INC.. 

Raytheon Semiconductor.. 

SGS-THOMSON Microelectronics. 
Zilog Inc.. 


FPGA 、 開発 ツール 
各種 GaAsIC 

各種高速通信用 ASSP 

RISC プロセッサ-、周辺デバイス 
CCD イメージセンサー 
各種標準メモ 1 J、ASM 
通信用特殊 1 C 
画像処理 1 C 
半導体製品全般 
CPU 、 周辺ロジック 1 C 


W 内 T # 体®品 


アルプスエルエスアイテクノロジーズ ㈱…… 高機能 CPU 


泉 シー アール ボックス ㈱…… 
キヤノンコンボーネンツ ㈱… 

新日本製鐵 ㈱ . 

富士通 ㈱ . 

㈱ リコー電子デバイス事業部 
ローム ㈱ . 


山坳•デバイス解析データ 


INTEGRATED CIRCUIT ENGINEERING CORP.(ICE.) 



各種八イブリツド 1C 
各種センサ 

コミュニケーション ASSP 

半導体製品全般 

ASIC/ASSP 

ASIC/ASSP 


先進半導体製品の 



テクセル株式会社 


本 社〒〗50榮京都漩谷区榮2 • 27 - 10 TBC TEL.03-5467-9000«1i FAX. 03-5467-0777 
大阪支社〒564大阪府吹田市南金田 2-20 - 10 TEL 06 - 360-9000 代 FAX. 06 - 368-8880 
名古 S 営業所〒464名古屋市千種区池下卜 8-1 丨若山ビル TEL.052-762- 1355代 FAX. 052- 761-9883 
長野當業所〒386畏野乘上田市天神2•卜22 OAU ピル TEL.0268-23-741 )(f« FAX.0268-23-741 2 
九州 S 業所〒815福岡市南区大楠?- 6-9 ニチェイ大楠ピル TEL.092-531-7277((13 FAX.092-531-9960 



























DEALER'S GUIDE 


ディーラ，ショップ名 


アロマン（株） 

今永笟機産業(株） 

体東贸易(株） 

清友沲デ•(株） _ 

(株) T •石笟商 

H 涵 

テクセル(株) 

(株）テレビイ商会 
(株） h —笟気商会 
(株)乘通販 

マイクロテツク（侏） 






4 


• • • 



今永笟機産業(株) 


体索:贸琴(株) 
消 >^ rKf •(侏) 
【侏 ） miiifti 


(株>十一電赛商 i 
(株)東通畈 


<広告主情報> 
























米国 


スーハー7■ッ7八十; LC / ジ 

高耐圧 MOSFET 


クス社の 




各種パッケージ 
耐圧 Nch 
(巳 V D ss 18 〜 600 V ) 

癱耐圧 Pch 
( BVdss 一 20 〜一 500 V ) 



日本総代理店 


MICROTEK : 


マイクロテック株式会社 


本社 003-5300-5535 •大 阪 C 06-263-5080 
厚 木 00462-29-363 1•名 古屋 0052 -782-1 603 



極東貿易株式会社 


電子 flMIM 子デハイス!* 003 • 3244-3793 ( ダイャルイン) 
本衫〒100 91痕穿*千^田区大手町2 21 Ifi 大罕霜 I 匕ル 
3441122 ftS 層支这》0ぅ2 57卜2571 


★ PA 45 データシート及ひアベックス*合/ \ンドフックを蠹里し S す/ (下記宛御觸求下さい) 


アベックス高電圧 150 V 高出力 5 A 

八 V ■オペ•アンプ モル RM 5 


◄貢磁邐向回路例 


■特長- 

•パワフル （ I 50 VD - D 、5 A 出力） 
♦低価格 • モノリシック 
♦電源電圧レンジ（土 15〜:! :75 V ) 
籲低酹止電流 (30 m A ) 

• MOSFET 採用 (2 次降伏制限@し） 

■アブリケーシヨン- 

籲霉6£»向 

♦モータ略動 

♦大容■ビエソ素子恥勛 
♦半_体試験用 






















RON 


特注、 


コンピュータ用 


試作品から大量安栽! 

ケ-ブルのことならおまか#|ださ^ 


途にフイツトしたコンピュータケーブルを標準化されたオーダーシステムで、手軽に入手できます。 


•機器レイアウトにジャストフィットしたケーブル長の設定 
•別々のメーカー製品や、異機種システム間の接続に注文結線で対応 
•技術者向けの試作品から、大量安定供給まで対応 



納期迅速// ( 3 日 


1 週間) 



■汎用ブリンターケーブル 

Sft 9式 财 《及£定優 

1 PR -9815 AF 14/ AF 36 NEC 98 プリンタ-ケ-ブ1,200 

3 PR - FMR 8 AF 24/ AF 36 TOWNS プリンタ•ケ-ブ5,000 

5 PR - IBM 8 D 25/ AF 36 IBM プリンタ-ケ-ブル (1.8 m ) ¥ 1,600 

■特注プリンターケーブル 

品番 S 式 用途 基 M 格/ 2 mfJ 内2加！!優 ？ 《/m 

IT PR -9815 AF 14/ AF 36 NEC 98 ブリンタ-ケ-ブル ¥ 4,000 V 500 

3 T PR - FMR 8 AF 24/ AF 36 TOWNS ブリンターケ-ブル ¥ 6,000 ¥ 700 

5 T PR - IBM 8 D 25/ AF 36 圆ブリンタ-ケ-ブル ¥ 6.000 ¥ 700 

■汎用通倌用ストレート&クロスケーブル 


品番9式 

21 RS -2525 

22 RS -9 F 25 

23 RS -8 M 25 

26 RS -25 MR 

27 RS -925 R 

28 RS -825 R 


用途 


D 25/ D 25 -® 232 C ケーブル (1.8 m } ¥ 
D 9/ D 25 旧 M , 東芝 232 C ケーブル (1.8 m ) ¥ 
ミニ 8 P / D 25 MAC 232 C ケーブル (1.8 m ) ¥ 
D 25/ D 25 -1{クロスケ-ブル (1.8 m ) ¥ 

D 9/ D 25 IBM / I 5 ク□スケ•ブル (1 • ㈣ ¥ 
ミニ 8 P / D 25 MAC クロスケーブル(1.8叫¥ 


替及 fitff 

¥ 1.400 


1,300 

1,800 

1,500 

1,400 

1,800 


■特注通倌用ストレート&クロスケーブル 

品#1式 用途 基内適10畢《定 ft/m 

21 T RS -2525 D 25/ D 25 — IJ 232 C ケーブル ¥ 3,700 ¥ 500 

22 T RS -9 F 25 D 9/025 IBM . 東芝 232 C ケーブル ¥ 3.700 ¥ 500 

23 T RS -8 M 25 ミニ 8 P /025 MAC 232 C ケーブル ¥ 4,000 ¥ 500 

■特注 SCSI / 用ハイインピーダンスケーブル 
品番璺式 用途 基$備格/祕内追加 Hflffl/m 

51 T SC -50 SI AF 50/ AF 50 -般 SCS け-ブル ¥ 8,000 ¥ 1,000 

53 T SC - MC 3 M D 25/3 M 50 ハーフビフチ MAC ケーブル ¥ 8.000 ¥ 1,000 

54 T SC -3 M 3 M 3 M 50/3 M 50 S * スリ ー M ケーブル ¥ 7,000 ¥ 1,000 

59 T SC-AFDB AF 50/ D 50 SUN SCSI ケーブル ¥ 9,000 ¥ 1,000 

■汎用モニターケープル （1.5 M ) 

品番型式 用途 替及£定俩 

86 MT-HDHD ミニ15/ミニ 15 S # ミニ 15 PD 0 S / V 用 ¥ 4,800 
■特注モニターケーブル 

品番 S 式 用途 基 H «/2 mQ 内;！加)！優 ffl/m 

86 T MT-HDHD ミニ15/ミニ15 S * ミニ 15 P ¥ 5,500 ¥ 800 

88 T MT - BNX 5 BNC/BNC A 1 BNC 51 ¥15.000 ¥ 1.000 


IBM/LAN イーサネット （10 BASE -: 


品番 S 式 

301 EN-TKNN 

302 EN -15 MF 

303 EN - BNX 2 
304 C 


用途 « iWla * it»/m 

ス<7クイ I 口-ケ-ブル WN コネクタ-付¥ 7,000 ¥1.000 
トランシ-バ-ケ-ブルスライド □ック 15 P ¥ 5,000 ¥1,000 
ツイ:/ BNC ケ-力 _ SBNCttRG /58&3 D 2 V ¥ 3,000 ¥ 250 

DBASE-T モジュラーケ-ブルカテゴリ-^ ¥ 2,100 ¥ 300 


■ 98 ノー ト用110ビン I / O 接統ケーブル 


,500 ¥ 800 

,000 ¥ 1.000 


品番型式 

123 T 110/110 

■切替スイ 

品番 S 式 
52 DW 09 -ABC 
55 DW 15 -ABC 
58 DW 25 -ABC 
62 CW 14 -ABC 
64 CW 36 -ABC 
68 CW 50 -ABC 
72 HD 15 -ABC 


S # ヒロ ノ-卜用 

ッチ BOX 
财 

D サブ 9 P 3@路褚切# 

D サブ 15 P 3 S 路手動切替 
D サブ 25 P 3酣裼切# 
AF 14 P 30路手 IWJtf 
AF 36 P 3@路手艙切 tf 
AF 50 P 30路手闘替 
D 0 SA /15 P 30路手嗍替 


imiiflft mtlfi) 

¥11,700 ¥ 1,100 

定 ft 

V 4,800 
¥ 5,000 
¥ 5,500 
¥ 5,500 

V 6,600 
¥ 8,500 
¥ 5,500 


■どんな LAN 工事でも謂負いますので、お問い合わせください。 


お問い合わせは下記弊社まで 

【平日（月 一 金） AM 9:00 〜 PM 5:00】 

TEL.03-3591-7840 FAX.03-3591-7144 

振込先口座：三和銀行横浜支店(当) 134016 第一商事(株) 


創業 43 年の実績 エレクトロニクスの専門商社 


0AI 


LTD 


WM 


第 


商事株式会社 


〒105東京都港区西新橋1丁目4-彳〇西新橋三森ビル 




取扱実績1000社/仕入先 500 社] 


部品調達は実績迖ア127二へ…〇 

/当社は貴社の調達部門のつもりで量産コストダウンから\ 
\緊急調達、製品組立まですべてお手伝い致します/ 


量産:)スト它下げたい 
緊急に調達したい 


•ウェ/ V •チッブが欲しい 
鲁実装を頼みたい 


集約手配て口座％減らしたい春不 
海外在庫它入手したい 着手 


•不要摘 
•手配代行 


它処分したい 
它ためみたい 


全国配送•輸出いたします 


■取扱品目 


1 C - 半導体部品 • 一般電子部品 


各種機構部品 
レーザー 機器 


サーモスタツト 

PC 関連機器 


■主な取扱メーカー 
• TI 東芝 

富士通 NSC 
インテル MAXIM 
*ォ11ジン日本インター 



TDK 


S ヅ S 


山 一 電機アルブス 


NEC 

日立 

SGS 

ローム 
卜 ー キン 

AMP 


ソヤーノ 

モト ローラ 
ザイログ 

富士電機 

キンセキ 

JST 


アナログデバイス 

新日本無線 

AMD 

I.R 

東信工業 

ホシデン 


上記以外のメーカーも数多く取扱っておりま t ; 


■ pi エレクトロニクス総合商社 

fcl ヌ£77ン株式会社 

〒214神亲川乘 jll « 市多摩区登戸3508コアクレスト登戸 〗 F 


• 昧テキサス•インスツルメンツ(株)特約店、俺 

TEL (044)934-0034 fe 

FAX (044)934-0017 


電子部品営業部 








今 




W 




II 


rr 


t 


rr 



<M 



鼋子テバイスの事¢1:ら迅速! 


m 




m 



御用命ください 




電子部品は各種一括受注可能です。 



■ 



101東京都千代田区岩本町 2-7- 


山嵴ビル 2F TEL.03-3864-613I/FAX03-3864-6 


■回路設計、基板設計製作■各種電源、設計製作、販売 
■ケース•板金設計、製作 

SGE 清友電子株式会社 



JRC 



試作•組立て 


部品調達 











半導体と軒鮞は先ず当社へ 


〈半導体〉 

HITACHI . JRC.SANYO 
リ料 RCA . ROHM.FUJITSU 

NEOTOSH 旧 A-National 他 
〈電子部品〉 

\丨/村田製作所•ケル•マルコン 
| r % Oj ) マックエイト•エコー•エブレン 

ニ ノ^^ぐ ーツセイ • リケン • シズキ 


TgicHi 


他 


在應豊富 • 納期迅速、ユー 


ースに 応える 


齄十一電気商会 


〒542大阪市中央区日本橋 1 -HH TEL 06(211)4107( R ) FAX 06 (211)4709 


AS A 


水晶発信器の出力が瞬時に外部同期可能です.グ 


画像処理回路のクロ ック源に 


し 




A 


クソスフグ 






に 

KS 63 M シリ- 



，レイアス株式会社 


〒258神奈川県足柄上郡松田町番5501 
TEL .0465(89)2825 FAX .0465(89)2826 




株式:*: ^ -- 
会社 t …一 — 

〒101康京籌千代田区外神田 1-8-5 毛利ビル B1•1F• 2F (店_フロアーは、 B1 と 1F です。) 
営業時 W_AM10:00 〜 PM7:00 ■月曜日の*戴は AM11 :〇〇から（ただし祭日は通常時 W) 


年中無休 


通信販売は取り扱って1 
おりません 


スイッチング vii 源の常識を嵴り抒えた、 

新 Itt 代のハワ ー モジュ ー ル 


。… • u ° vV 5 


ネミツひ 5G3 


自動制御部品の総合商社 


今永電機産業株式会社 


曾業部：〒537大阪市柬成区東今 M3-9-20 
本 社：〒537大阪市柬成区東今里 3-9-21 


« 06(974) 1111代) • FAX 06(974)1253 
006(974)1191^ 


n° 


ツとツール 


房いバーツをお安く。 


のスーパーマーケット 


取扱商 Da 



















HITACHI 


日立半導体 


マイクロコンピュ 


即納システム/;/すぐお手もとへ 

新製品豊富に取りそろえております。 


SH 7600シリーズ ( SH 7604) 

■ マルチメデ<ア対応 32 ビット RISC マイコン 


G 取扱品 s ) 


春マイクロコンピュータ 

♦液晶表示モジュール 

♦トランジスタ，ダイオード, 
MOSFET 

♦光素子 

• 1 C メモリ/モジュール 
籲 標準 ロジック 1 C 
♦標準 リニア 1 C 
♦電力用 シリコン 
♦その他 



G 取扱メーカー） 


㈱ 日立製作所（半導体） 

㈱ 日立マイコンシステム 
日立エンジニアリング ㈱ 
㈱ 北斗電子 
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FWfY 麻 S 第一営業部 


〒101東京都千代田区外神田卜 15-6 TEL 03(3253)3861( 代表） FAX 03(3253) 3860 


アナログ回路シミュレータ 


B 2 Spice 



j^lpl 

. rmmLrri^mm 

Bpn^wvv^^^l h^s^dDDd BilstzS!S[IIk3l 

PlHMli SiSIlil 01111111 ifl 


BSpice /^ Logic は個人の研究者や技術 
者にむけて開発されたシミュレータで、研究 
者自身が個人で購入でぎるよラに適正な価格 
に設定されています。 


従来のこの種のソフトウヱアに比べて、たい 
へん安価ですが機能上の制限はありません。 
股針 • 解析できる回路の大きさや部品数•ノ 
ー ド数などは八 ー ドウエア （ RAM 容■など） 
のみによって制限されます。 


製品には日本語マニュアルと英文マニュアル 
の2冊が付属します0 

日本語マニュアルは英文マニュアルを画呎し 
たものですが、英文マニュアルよりもページ 
数や図版も多く、わかりやすく解税されてい 
ます。 






詳し<は、 FAX 情報 
サービスをご利用下さい 


ブッシュ回線の 


ファックス機の電話 


からタイヤルして下さい 



L 045-232-1636. 

)Ljd 


音声ガイドにしだがつて 
倩報を取り出して下さい 


■そら コンピュータ•プロダクツ 

〒 232 横浜市南隨川町 1-1-5-301 
Phone ：045-262-1097 Fax ：045-232-1637 


e - mail : 

sora@ po.njnet.or.jp 
NiftyServe PXB02244 






























m ** 


アイアールファーイースト株式会社 

春〒171栗京都■島区西池袋3 丁目3〇番4号 ( KSH ビル） 
TEL ： (03)3983-0641 (代表)， FAX ： (03)3983-0642 

•〒532 大阪市淀川区西中鹿7丁目6番12号(新大阪駅前末広ビル） 
TEL : (06)302-9005( 代表)， FAX : (06)302-9105 

籲〒465名古屋市名栗区社台 3-247( 第三名昭ビル6-巳） 
TEL ： (052) 774-7707 (代表)， FAX ： (052) 774-7731 


パワー MOSFET 

•繰返しアバランシエ 酎 嫒保証 
• 内蔵ダイオード転流時 dv / dt 保証 

超高速ダイオード ( FRED ) 

•超高速逆回復時間 ( Tit ) 

CO-PACK 

• IG BT と超高速ダイオードを ワン/ルカ*-ジに 

パワー 1 C 

• IR 2112 600 V ハーフブ 1 J ッジドライバー(電源用） 
• IR 2113 600 V ハーフブ^ジドライバー(一般用) 
• IR 2130 600 V 3相ブ U ッジドライバー(モータ用） 
• IR 2155 500 V ハーフ ブ IJ ッジドライバー (パラスト用) 
參 IRSF 3010スマート FET (自勛奉用） 

• IR 6000ハイサ仆スイッチ(自勋車用〉 


旧社の八イテクノロジ 

コストパフオーマンスに差がでます。 



1 C - MDS テバイス規格表 

400 0 B シリーズ 
450 0 B シリーズ 
5000シリーズ 

22000シリーズ 

4 S /7 S /3 W /4 W /7 W シリーズ 

アナログ.スイッチ 
スペシャル • フアンクシヨン 1 C 


♦規格表ご利用の際のお願い ♦ 

本規格表のデータはメーカー発表の資料に基づいて作成しております 
が，メーカーでは改良などのために予告なく仕様が変更されることが 
あり，また，データ量が多いため編集の都合で省略している場合など 
があります.したか/って，実際に素子を使用して製品を生産される場 
合などは，当該メーカーにお問合せの上，必ず仕様をご確認ください. 
本書に記載されたデータによって生じた不具合などについては，小社 
ならびに著作権者は責任を負いかねますのご了承ください. 



C-MOS ( Complementary MOS ) は P チ 

ャネル型と N チャネル型の MOS FET を糸 U 
み合わせた回路形式で， m vmij が術めて 
少ない，動作電圧舱州が 7 J : い，雒 / T •余格度 
が高いなど，従来の論 理回路にみられなか 
った多くの持微をもつ桌了•としてをあ 
びてきましたが，今丨丨では TTL とともに iJi 
用論理素子の中心的存在となっています. 
C-MOS 1 C のファミリには，人きくわけ 

て二つの グルーブ があります. 一つは C - 
MOS 1 C の先駆けとなった RCA 社，モトロ 
—ラ社オリジナルの4000/4500シリーズ（そ 
れぞれ CD 4000 / MCI 4500シリーズという呼 
び方をしている），もう 一^ ^ は， TTL 74 シリ 
ーズとの互換性を考咏•した 74 HC /74 AC シリ 
ーズがあります. 

4000/4500シリースにも A タイプと B タイ 
ブとがありますが，敁近はもっぱら B シリ 
ー ス•が主流です.これは各メー々問での//. 
换性を向！:：させるために， EIA/JEDEC 
(Electronic Industries Association/joint 
Electron Devices engineering し ouncil ) (一 
おいて规格を統 一 ■ したシリ ー ズをくすもの 


で，4000 B / 450 0 B という呼び方をすること 
もあります.本规格表でも，4000/4500シリ 

—文については，この B シリーズをもとに 
構成してあります. 

この4000 B / 450 0 B シリ ー X の砬人の特微 
は，電源電圧が砬大 18 V (推奨動作条件は 
3〜 15 V ) と広いことで， 5 V ，10 V ， 15 
V の各*での遛 M 的特性が化様として規定 
されています. 

C - MOS の一^^の欠ス 1 乂として，動作速度が 
M いということがあリましたが，この/•，:を 
改俦したのが 74 HC シリーズで，從米の TTL 
とほぼ同じ速度を実現しています. 

近年，製品の好溥短小化が進み ， \irnn 
電力， 低 発熱 等がますます求められており， 
C-MOS 1 C の需要が広がっています. 

また，徙来， TTL ブロセスで作成されて 

いた 1 C やメモリ，マイクロプロセッサ等も， 
C - MOS ブロセスの簡単化に伴い，ますます 
C - MOS 化が進んでおり，各メーカごとに才 
リジナル製品が多数とりそろえられていま 
す.本書では，このような各社オリジナル品 
のなかで，東芝の5000シリーズ，および RCA 


社の22000シリーズを取り上げました•その 
はかにもこれらのシリーズには含まれない 
アナログ • スイッチも褐桢しています. 

東芝5000シリーズは，4000/4500シリーズ 
の延長にあり，4000/4500の機能を複合化し 
た多機能ロジックです. 

RCA 社22000シリーズは， C-MOS ロジッ 
ク回路の特徴である，アナログ•スイッチ 
等を中心としたテレコミュニケーション用 
途中心の C-MOS 1 C です. 

车規格表は，図版と表の一部で，ミス•プ 
リントを避けるために各メーカのデータ•ブ 
ック（下記）から コピーを 行いました. 

RCA MOS Integrated Circuits 
モト ローフ； Semiconductor Data 

Library/CMOS 

東芝；集楨回路技術資料 C 2 MOS ， し MOS 
セイコ—エブ ソン；， 92 CMOS LSI データ 

ブック 

Siliconix ; Integrated Circits Data Book 
図版の使用を許可してくださった上記各 
社に謝意を表します. 


目次 

參掲載メーカ，および掲載シリーズ名-5 

• 1 C 型名別索引-6 

• C - MOS デバイス規格表の見方，使い方-10 

• C-MOS 1 C の電気的特性-14 

4000 B シリーズ編 -17 

4500 B シリーズ編 -145 

5000シリーズ編 -215 

22000シリーズ編 -257 

4 S /7 S /3 W /4 W /7 W シリーズ編 -一263 

アナログ • スイッチ編 -297 

スペシャル•ファンクション 1 C 編 -363 
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■掲載メーカ，および掲載シリーズ名 



4000/4500シリーズ 
MSM 4000/4500 _ 
MLC 4000/4500 
NJU 4000/4500 
TC 4000/4500 — 
# PD 4000/4500 
HD 14000/14500 
MB 84000/84500 
MN 4000/4500 
M 4000/4500 
BU 4000/4500 
CD 4000/4500 
MCI 4000ハ4500 - 
CD 4000 /4500 — 
HCC 4000/4500 _ 
HEF 4000 /4500_ 
SCL 4000 /4500 
















































1 C 型名別索引 


■ 4000シリーズ 

4000B Dual 3 Input NOR Gate Plus Inverter 18 

4000 UB Dual3 Input NOR Gate Plus Inverter . - •••.". jg 

400 IB Quad 2 Input NOR Gate . 20 

4001UB Qudd 2Input NOR Gate . 21 

40023 Dua14 Input NOR Gate 22 

40021 JB Dual4 Input NOR Gate ... 23 

4006 B 18 Bit Static Shift Register 24 

4007 UB Dual Coapleientary Pair Plus Inverter - 25 

4008B 4 Bit Pull Adder 27 

4009 UB Hex Buffer/Converter (I nvert ing). .. .••••• . .-. ...28 • 

4010B Hex Buffer/Converter (Non Inverting) - —.——29 

401 IB Quad 2 Input NAND Gate . 30 

4011UB Quad 2 Input NAND Gdt 6 . 31 

4012B Dual4 Input NAND Gate . 32 

4012UB Dual4 Input NAND Gate . 33 

4013B Dud 10 Pi ip Flop . 34 

4014 B 8 Bit Static Shift Register 35 

401 SB Dual4 Bit Static Shift Register 36 

4016B Quad Analog Swi tch/Mu 1 1 ip 1 6 X 6 r . .—~ — . . .S7 

401 7B Docacie Counter .. .... 33 

4018B Presettable Divide by N Counter ..."... 一 “..—.——— 一 …- . .. ... 39 

4019B Qudd AND/OR Select Gate ... 40 

402 0B 14 Bit Binary Counter . 41 

4021B 8 Bit Static Shift Rcsistcr 42 

4022B Octal Counter 43 

4023B Triple 3 Input NAND Gst 6 44 

4023UB Triple 3 Input NAND Gate. 45 

4024B 7 Stage Ripple Counter 46 

4025B Triple 3 Input NOR Gate 47 

4025UB Triple 3 Input NOR Gate 48 

4026B Decade Counters/Dividers 49 

4027 B Dual JK P1 1 p Plop 50 

4028B BCD to Deciial/Binary to Octal Decoder .. 51 

4029B Presettable Binary/BCD Up/Down Counter . . .-...-. 52 

403 0B Quad 2 Input Exclusive OR Gate - - 一 . .. 54 

4031B 64 Stage Static Shift Register . .. 一 . .. . . . . 一 . 55 

4032B Triple Serial Adder (Positive Logic) . ...— . …56 

4033B Decade Counters/Dividers 57 

4034B 8 Bit Universal Bus Register 58 


4035B 4 Bit Shift Register 60 

4038B lriple Serial Adder (Negative Logic) . 一 — .—*. 61 

4041UB Quad True/Coapleaent Buffer 63 

4Q42B Qudd Transpsrent Ldtch —…………* ..... . . . . . .. 6 屢 

4043B Quad NOR RS Latch 65 

4044B Quad NAND RS Latch 66 

4045B 21 S12ge Oounter 67 

4046B Phase Locked Loop 68 

4047B Monostable/Asrable Multivibrator .. . ..... . . 70 

4048B Multi function Expandable 8 Input Gate - ..…— ... . .•• 71 

4049UB Hex Inverting Buffer . 一 .…..…..… 72 

405 0B Hex Non Inverting Buffer — ••••••••••••••••参♦••••••♦争 ♦«•••»•«•••♦*«••« •«•••• »•« »•*•••»««♦«« 攀 -73 

4051B Analog Multiplexers/Deiultiplexers - - - - 一 .. . 74 

4052B Dual 4 Channel Analog Mu 1 1 ipiexers/Deau 11ipiexers . ... 75 

4053B Triple 2 Channel Analog Multiplexers/De«ultiplexers —. . . . .. 76 

4054B Liquid Crystal Display Drivers ...... . . . . . . . . 77 

4055B BCD to 7 Segment Decoder/Driver with Display Frequency Output . . .. .. 78 

4056B BCD to 7 Segment Decoder/Driver with Strobe Latch Function . . . 79 

4059B Divide by N Counter . . . 8 〇 

406 0B 14 Bit Binary Counter And Oscillator 82 

4063B 4 Bit Magnitude Cosparater . . .... 一 . 83 

4066B Quad Analog Switch/Multiplexer ... . ... 84 

4067B 16 Channel Analog Multiplexer/Deaultiplexer . . . 86 

4068B 8 Input NAND Gate 88 

40691 IB Hex Inverter 89 

407 0B Quad 2 Input Exclusive OR Gate - - •- ... 90 

4071B Quad 2 Input OR Gate 91 

4072B Dual4 Input OR Gate 92 

4073B Triple 3 Input AND Gate . 93 

4075B Triple 3 Input OR Gate 94 

4076B Quad D Type Register 95 

4077B Quad 2 Input Exclusive NOR Gate 96 

4078B 8Input NOR Gate 97 

408IB Quad 2 Input AND Gate 98 

4082B Dual4 Input AND Gate 99 

4085B Dual2 Wide 2 Input A0I Gate 100 

4086B Expandable 4 Wide 2 INPUT AO I Gate 101 

4089B Binary Rate Multiplier 102 

4093B Quad 2 Input NAND Schmitt Trigger . 一 . 104 





























































■ アナログ • スイッチ 

DG200A Dual Monolithic SPST CMOS Analog Switch .276 

DG201A Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch . 277 

DG202 Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch .278 

DG211 Low Cost 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analog Switch 280 

DG212 Low Cost 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analog Switch . 282 

DG221 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analog Switch with Data Latch .284 

DG243 Monolithic General Purpose CMOS Analog Switch 286 

DG271 High-Speed Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch . 287 

DG300A CMOS Analog Switch 288 

DG301A CMOS Analog Switch 289 

DG302A CMOS Analog Switch 290 

DG303A CMOS Analog Switch 291 

DG304A CMOS Analog Switch 293 

DG305A CMOS Analog Switch 294 

DG306A CMOS Analog Switch 295 

DG307A CMOS Analog Switch 296 

DG308A Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch . . . .•••一 298 

DG309 Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switch . 299 

DG381A General Purpose CMOS Analog Switch 300 

DG384A General Purpose CMOS Analog Switch .301 

DG387A General Purpose CMOS Analog Switch .302 

DG390A General Purpose CMOS Analog Switch . 303 

DG400 Low-Power High-speed CMOS Analog Switch . 304 

DG401 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switch .305 

DG402 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switch .306 

DG403 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switch . 307 

DG404 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switch . 308 

DG405 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switch ... • 309 

DG411 Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch . 311 

DG412 Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch . 312 

DG413 Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch . 313 

DG417 Precision CMOS Analog Switch 314 

DG418 Precision CMOS Analog Switch 315 

DG419 Precision CMOS Analog Switch 316 

DG421 Low-Power High-Speed Latchable CMOS Analog Switch . 317 

DG423 Low-Power High-Speed Latchable CMOS Analog Switch .318 

DG425 Low-Power High-Speed Latchable CMOS Analog Switch 319 

DG441 Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch . 320 

DG442 Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch . 321 


451IB BCD to 7 Segient Latch Decoder/Driver - - -- 一 . ...155 

4 〇 1 2B 8 Channel Dais selector - -——* -----156 

4513B BCD to 7 Segsent Latch/Decoder/Driver with Ripple Blanking — - - 157 

4514B 4 Bit Transparent Latch/4 to16 Line Decoder (High) — • 一 -- - .....158 

4515B 4 Bit Transparent Latch/4 to16 Line Decoder(Low) - 159 

4516B Presettable Binary Up/Down Counter ------- - -…• 一" 一 . 160 

4517B Dual 64 Bit Static Shift Register . 161 

4518B Dual BCD Up Counter 162 

4 514 Bit AND /OR Sel ec t. •••••••••••••••••••"••••••••"•"•••••••.•••••••♦•••••••••••••••••••••••••• 一 … 

45^0 Dual Binary Up …………••• 一 ……… 

4 5 21 B 24 Stage Frequency Dividcr ... •••••••••-.“…• 一.…••••••••••••"•••一 . . . 一一 ……… ”165 

4 〇 {) ^ … 一 •••• 一 •••• 一 ……••••••••••• 春 ……••••••••••••••"••••••••• 一 … 1 0^ 

4 〇 2 dH Pro^r3rnni3^1 0 Binary . . . . ... .. . . .. .. .. . . •••立 67 

4527B BCD Rate Multiplier — ■ •一 ••• •••••• •** •••••••*• ••• ••• ••• ••• ••• •••••• •••••• ••• ••• ••• ♦•♦ 参 • 參參 *« •*« ••«••• ••••«■ •»•••• ••••♦ 春 •••»•« »«• •••••«••••*« | ^ ^ 

4528B Dual Monostable Multivibrator -.…--- 169 

4529B Dual 4 Channel Analog Data Selector - •一 - - — . -170 

4313 0B Dual d Input Majority Losi^ Gate --• 一…"••••—……™……•一 . ……172 

4531 B 12 Bit Psriiy 1 rcc … . . . ••••••••••一——- ••一…—…— •一— •••一 ••••一… —…•…173 

4532B 8 Bit Priority Encoder - 174 

4534B 5 Cascaded BCD Counters . .—.. . .. . . . ... . 一 . ... . ... . 175 

Protsrdiuidb 10 177 

4538B Dual Precision Monostable Multivibrator -—.. 179 

4539B Dual 4 Channel Data Selector/Multiplexer - -- -180 

4541B Programable OscillatorAiier 181 

4543B BCD to 7 Segaent Latch/Decoder/Driver for Liquid Crystal.• 一 . . 182 

4544B BCD to 7 Segient Latch/Decoder/Driver with Ripple Blanking -. — .183 

4547B High Current BCD to 7 Segnent Decoder/Driver "―一 . 一 . . . . . . 184 

4548B Dual Monostable Mu 1 1 i v i bra tor (Ret r i ggerabl e/Reset t abl e). . ...185 

4549B Successive Approxinstion Register . 186 

4551B Quad 2 Channel Analog Mu 1 1 ip 1 exer/Deiu 11ip 1 exer . 187 

4553B 3 Digit BCD Counter 189 

4554B 2x2 Bit Parallel Binary Multiplier 190 

4555B Dual Binary to1of 4 Decoder/Denu It i pi exer (Active High Outputs) - •" -•… 191 

4556B Dual Binary to1of 4 Decoder/Denultipiexer(Active Low Outputs). 192 

4557B 1 to 64 Bit Variable Length Shift Register - 193 

4558B BCD to 7 Segient Decoder 194 

4559B Successive Approximation Register ••• •..-. . .. …… .195 

4560B NBCD Adder 196 

4561 9 s p 1 t -•.•••••••••••••••••••••••.•••••••.••••..•••• 一 •■•••••••••••••••••"••“197 

4562B. 128 Bit Static Shift Register .. .. .-. ..198 



































4566B Industrial Ti*e Base Generator 199 

4568B Phase Coaparator and Progranable Counters -201 

4569B Progranable Dual4 Bit Binary/BCD Down Counter . . 一 …— . . . . .202 

4572UB Hex Gate .. . . . . . . ..203 

4580B 4x4 Multiport Register .. .. 一一 204 

4581B 4 Bit Arithfletic 1/Oaic . ••一…•…••••一 205 

4582B Look Ahead Carry Block - 206 

4583B Dud 1 Schi 1 11 207 

4584B HEX Schoii11 Trisser 208 

4585B 4 Bit Magnitude Comparator . 209 

4597B 8 Bit Bus Coapatible Counter Latches ——210 

4598B 8 Bit Bus Coipatible Addressable Latches 211 

4599B 8 Bit Addressable Latch 212 

■ 5 0 00 シリーズ 

5001 4 Deg it Decade Counter . 216 

5002 BCD to 7 Segaent Decader/Driver 217 

5012 B Hex Non Inverting 3 State Buffer 218 

5018 4 Bit Binary Counter/Clock Generator - -219 

502 0B Hex Low to High Voltage Translator - 220 

5022B BCD to 7 Segaent Decader/LED Driver 221 

5023B 16 Channel Multiplexer . . 

502413 3 State Non {nver1 1 n 只 Buffer .. ••••••••••••• 一 …•••••••••••"•••••• 一 … 一 .…221 

5025B 3 State Non Inverting Buffer . . . .. ... - . ”…•—…224 

502 6B Decade Up Counter 225 

5027B Binary Counter -- - 226 

5029B Quad 2 Input NAND Open Drain Output Gate(N Channel) - - - 227 

5032 6 Dcgit Decade Counter 228 

5036 17 Stage High Speed Frequency Divider(Dynaaic)-- --- 230 

5037 4 Dcgit Decade Counter .-. 231 

5043 Cft 丁 inor 232 

5048 17 Stage High Speed Frequency Divider (Dynaaic) .. -234 

5050 Dual 50/64 Stage Static Shift Register - 235 

5051 4 Dcgit Decade Counter 236 

5052 4 Degit Decade Counter 237 

5053 4 Degit Up/Down Decade Counter 238 

5054 4 Degit Up/Down Decade Counter 240 

5064B Hex High Voltage Buffer with Inhibit . . 242 

5065B Hex High Voltage Buffer with Inhibit . . . . . .……. . . . 243 

5066B 7 High Voltage Buffer . . ... 244 

5067B 7 High Voltage Buffer 245 


—1— 


5068B 

5069B 

5070 

5071 

5072 

5090 

5091 

5092 

5093 

■ 22 


BCD to 7 Segment Latch/Decoder/Driver . 

BCD to 7 Segment Latch/Decoder/Driver . 

6 Degit Universal Counter * 999999* . 

6 Degit Universal Counter ' 995959* . . 

6 Degit Universal Counter ' 59599 9* . 

8 Bit A-D Converter 

8 Bit A-D Converter(With 6 Channel Analog Multiplexer) 
13 Bit A-D Converter(With 8 Channel Analog Multiplexer) 
8 Bit A-D Converter(With 8 Channel Analog Multiplexer) 


0 0 0シリーズ 


22100 

22101 

22102 

22401 

■ 4 S /7 
3*01 

3 冒 02 

4S01 
4S11 
側 1 

4S30 

4W53 

4S66 

4 冒 66 

4S69 

4SU69 

4S71 

側 

4S58i 

7S00 

7W00 

7S02 

7W02 

7S04 

7SU(M 

7W04 

7WU04 

7S08 

7» 〇 8 

7SH 


4x4 Crosspoint Switch with Control Memory 
4x4x2 Crosspoint Switch with Control Mem 
4x4x2 Crosspoint Switch with Control Mem 
16 Channel Precision Timer/Driver 
S /3 W /4 W /7 W シリーズ 

2 TO 3 Line Decoder with Enable - 

2 TO 3 Line Decoder with Enable - 

2 Input NOR Gate - 

2Input NAND Gate - 

2 Input NAND Gate - 

Exclusive-OR Gate - 

2-Channel Mu11ip1exer/Demu11ip 1 exer - 

Bilateral Switch - 

Dual Bilateral Switch - 

Inverter Gate - 

Inveter Gate - 

2 Input OR Gate - 

2 Input AND Gate - 

Schmitt Trigger - 

2 Input NAND Gate - 

Dual2 Input NAND Gate - 

2 Input NOR Cate - 

Dual2 Input NOR Gate - 

Inverter Gate - 

Inverter - 

Triple Inverter - 

Triple Inverter - 

2 Input NAND Gate - 

Dual2 input AND Cate - 

Schmitt INVERTER - 


Memory 

Memory 


246 

247 

248 

249 

250 

252 

253 

254 

255 


258 

259 

260 
261 

•264 

■265 

•266 

•267 

•268 

■269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 
281 
■282 
•283 
•284 
■285 
286 

287 

288 
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DC412 
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Precision CMOS Analog Switch - 
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DG4I8 

DG4I9 

DG42I 

DG423 

DG425 

DC441 

DG442 

DG 州 

_5 

DG540 

DG541 

DG542 

DG 566 

DGP20 1 A 

DGP303A 

MAX331 

MAX332 

MAX333 

MAX341 

MAX343 

MAX345 

HAX348 

■スペシ 

7800 

7820 

7850 

7860 

7900 

7910 

7920 

7930 

7940 

7950 

7960 

7970 

7990 


Precision CMOS Analog switch - 

Precision CMOS Analog Switch - 

Low-Power High-Speed Latchable CMOS Analog Switch — 
Low-Power High-Speed Latchable CMOS Analog Switch — 
Low Power High-Speed Latchable CMOS Analog Switch — 

Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch - 

Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch - 

Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch - 

Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch - 

Quad SPST Wideband/Video M r Switch - 

Quad SPST Wideband/Video ”T" Switch - 

Dual SPDT Wideband/Video ”T” Switch - 

Serial-loading Octal SPST High-Voltage Analog Switch 
Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switch — 

Precision Dual SPDT CMOS Analog Switch - 

Quad SPST CMOS Analog Switch - 

Quad CMOS Analog Switch - 

Quad SPDT CMOS Analog Switch - 

High-Voltage CMOS/DMOS Analog Switch - 

High-Voltage CMOS/DMOS Analog Switch - 

High-Voltage CMOS/DMOS Analog Switch - 

High-Voltage CMOS/DMOS Analog Switch - 

ャル•ファンクション 

CMOS MELODY 1C - 

CMOS MELODY 1C - 

CMOS MULT 卜 MELODY 1C - 

cmos ic - 

CKOS MELODY IC - 

CMOS MULT 卜 MELODY IC - 

CMOS MELODY IC - 

CMOS MELODY IC - 

CMOS MULTI-MELODY IC - 

CMOS LOW POWER MELODY IC - 

CMOS «ULTI-MELODY 1C - 

CMOS MULTI-MELODY IC - 

CMOS MULTI-MR1/)DY IC -- 


-337 

-338 

-339 

-340 

-341 

•342 

-343 

■344 

-345 

-346 

-347 

■349 

•351 

-352 

-354 

-356 

-357 

-358 

-359 

-360 

•361 

-362 

364 

366 

368 

.370 

372 

374 

376 

378 

380 

382 

384 

386 

388 


4433 

4442 

4443 


31/2 Digit A/D Converter - 

8-Bit A/D Converter with Parallel Interface * 
Analog-To-Degital Converter Linear Subsystem 


390 

391 

392 





4447 

4469 

4495 

4497 

4499 

44110 

44111 

4573 

4574 

4575 
4576B 
4577B 

4578 

45000 

45001 

45026 

45027 

45028 

45040 

45041 
45106 
45145 
45149 

45151 

45152 
45155 
451^6 

45157 

45158 

45159 
45453 


Analog-To-Degital Converter し inear Subsystem - 

Addressable Asynchronous Receiver/Transmitter - 

Hexadecima1-To-Seven Segment Latch/Decodee し ED Driver - 

PCM Remote Control Transmitter - 

7- Segment LED Display Decoder/Driver with Serial Interface - 

Degital-To-Analog Converters with Serial Interface - 

Degital-To-Anlog Converters with Serial Interface - 

Quad Programmable Operational Amplifier - 

Quad Programmable Cpmparator - 

Programmable Dual OP Arop/Dual Comparator - 

Dual Video Amplmers - 

Dual Video Amplmers - 

Micro-Power Comparator Plus Voltage Follower - 

Serial Input Multiplexed LCD DriversOlaster) - 

Serial Input Multiplexed LCD Drivers(Slave) - 

Encoder and Decoder Pairs - 

Encoder and Decoder Pairs - 

Encoder and Decoder Pairs - 

8- Bit A/D Converters with Serial Interface - 

8-Bit A/D Converters with Serial Interface - 

PLL Frequency Synthesizer - 

4-Bit Data Bus Input PLL Frequency Synthesizer - 

Dual PLL Frequency Synthesizer - 

PLL Frequency Synthesizer - 

PLL Frequency Synthesizer - 

PLL Frequency Synthesizer - 

Serial-Input PLL Drequency Synthesizer - 

Serial Input PLL Frequency Synthesizer - 

Serial Input PLL Frequency Synthesizer - 

Serial Input PLL Frequency Synthesizer with Analog Phase Detector 
LCD Driver With Serial Interface - 


•393 

419 

398 

420 

399 

394 

395 

403 

404 

405 

406 

408 

407 

400 

401 

421 

422 

423 

396 

397 

409 


4 

4 

4 

4 


0 


3 


402 
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C - MOS デバイス規格表の見方，使い方 


本規格表には4000シリーズ，4500シリー 
ズおよび各社の汎用 C-MOS ロジック•フ 
ァミリを収めています. 

4000シリーズには RCA 社の CD 400 0 B シ 
リーズ，4500シリーズにはモトローラ社の 
MC 1450 0 B シリーズの規格をそれぞれ代 
表規格として集録し，その他のセカンド- 
ソースについては，メーカ 別の欄 に 社名， 
型名およびパッケージを入れてあります. 

また，各社の汎用 1 C として，東芝の5000 
シリーズ， RCA 社の22000シリーズを登載 
してあります. 

各データにおける内部回路や各棟特性な 
どの詳細も，メーカにより上記の品棟と異 
なるものもありますが，機能， ピン 配列が 
同等であることを前提に省略しました. 

なお，各 1 C のデータは，デュアル•イン 
ライ ンの ブラス チック.ハ。ッ ケージのもの 
を示してあります. 

m 最大定格と特性 

(り 最大定格 

C-MOS 1 C の敁大定格は他の半導体素 
子と同様に絶対蛟大定格の考え方を採用し 
ておリ， 1 C の信賴性や寿命を保証するため 


越えてはならない定格値です. 

この定格値は，瞬時たりとも越えてはな 
らない値であり，一つでも越えて使用する 
と 1 C を破壊したり，破壊しないまでも特性 
を損なったり， 1 C の寿命を縮める危険があ 
ります. 

したがって回路設計にあたっては窀源電 
圧や周囲温度の変化，入出カラインのサー 
ジなどの外部条件によっても，この定格値 
を越えることがないように注意する必要が 
あります. 

(2) 推奨動作条件 

1 C の動作保証条件で，この条件内で使用 
した場合， 1 C の特性および動作が保証され 
ます. 

C-MOS 1 C の場合は，通常，筮源電圧， 
入力電圧，動作温度範囲，ハ V レス幅などが 
規定されますが，鼈源電圧が3 V 以下にな 
ると 1 C の動作が不安定になるので注意が 
必要です. 

⑶電気 的特性 

1 C の電気的特性は一般にその 1 C の推奨 
動作条件の下で規定されます. 

OMOS 1 C の電気的特性は電源電圧を 
主要 パラメータと して特性が表示されてお 


り， EIA / JEDEC の統一規格準拠品は5 V ， 
10 V ，15 V の3点の電源電圧において特性 
が保証されています. 

OMOS 1 C で通常規定されるのは下記 
の事項です. 

(1) 高レベル入力電圧 ( Vih ) 

1 C の入力が“ H ” レベルとして判定で 
きる人力電圧で， M •小値が保証されま 
す. 

(2) 低レベル入力電圧 ( Vil ) 

1 C の入力が“ L ” レベルとして判定で 

きる入力電圧で,妓大値が保証されます. 
⑶高レベル出力電圧 （ Ko //) 

1 C の出力が“ H ” レベル（出力の P チ 
ヤネル MOS トランジスタが ON , N チヤ 
ネル MOS トランジスタ t ^ OFF ) のと 

きの出力電圧で，最小値が保証されま 
す.このときの出力盥流（/〇//)は一1 
以下です. 

(4) 低レベル出力電圧 （KozJ 

1 C の出力か— L ” レベル（出力の N チ 
ヤネル MOS トランジスタが ON ， P チヤ 
ネル MOS トランジスタが OFF ) のと 

きの出力電圧で，最大値が保証されま 
す.このときの出力電流 ( Iol ) は 1 /iA 



以下です. 

(5) 高レベル入力電流 （//") 

入力に “ H ” レベルの 信号を印加した 
場合に 1 C の内部に流れ込む電流です. 
最大値が保証されています.この電流 
は，非常に小さいため，敁大電源電圧 
にて測定します. 

⑹低レベル入力電流 (1/l) 

入力に “ L ” レベルの 信号を印加した 
場合に IC 内部から流れ出す電流です. 
妓大値が保証されています. この 戴流 
は，非常に小さいため，敁大電源電圧 
にて測定します. 

(7) 高レベル出力電流（/〇") 

1 C の出力が“ H ” レベル （ P チャネル 
MOS トランジスタが導通）のとき ， P 
チャネルの MOS トランジスタを通して 
出力に供給できる電流で，敁小値が保 
証されます.測定は規定された Vo / y を 
印加して行ないます. 

(8) 低レベル出力電流 (I/l) 

1 C の出力が“ L ” レベル （ N チャネル 
MOS トランジスタが導通）のとき ， N 
チャネルの MOS トランジスタを通して 
1 C に流し込むことができる電流で，最 
小値が保証されます.測定は規定の Kol 
を印加して行ないます. 


(9) 静消费電流 (Idd) 

1 C の入カレベルを Kdd または Kss に 
静止させたとき，電源端子（匕^)に 
流れ込む電流で，最大値が保証されます. 
図 1はこれら電気的特性の测定回路です. 
(4) スイッチング特性 

スイッチング特性は主に素子の動作速度 
と伝搬遅延時間に関する規定で，通常つぎ 
の事頂が規定されます. 

測定条件は Ta = 25° C , a =50 P F , Vdd= 
5 V ，10 V ,15 V です. 

(1) 伝搬遅延時間 

入力に対して，出力の制定する時間 
で，铌源電圧の50%時の時間を基準に 
しています.设大値を保証しています 
〔図2 ( a )〕 

(2) 立ち上り，立ち下り時間（/,， //) 

Kol から Koa /， もしくは Vb / y から Kcwl に 
変化するまでの時間です.敁大値を保 
証しています. 

(3) 最小クロック •ハ。 ルス幅 (^ C ( mln )) 

(4) 最大 クロック 立ち上り，立ち下り時問 

(t rc y t/c ) 

フリッブフロップ，カウンタ，シフ 
トレジスタなどが安定に動作するため 
に 必要な クロック • ハ。ルスの 幅 および 
立ち上り，立ち下り時間の規定で，定 


図1 電気的特性の測定回路 
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義は図 2( b ) によります. 

リセット•ハ 0 ルス，クリア.ハ 0 ルス 

な どについても 同様に ハ。ルス 幅が規定 
されます. 

(5) 最大 クロック 周波数 〔/ cpUnax )〕 

I C が動作可能な クロッ ク周波数の 
上限で，最小値が保証されます. 

(6) 入力 容量 (C,n) 

入力端子の ピン 容 M を含んだ総合入 
•力容量で， C-MOS 1C の場合，大部 
分が 5 pF に規定されています. 


図2 スイッチング特性 




E 1 C-MOS 1 C ファミリ 


OMOS 1C は，スタンダード C-MOS(4000, 450 0) から，高速の 40H, TTL と同機能の 74 
HC, ハイスピードの 74AC まで，各棟のファミリが用意されています • 


OMOS 1C 


スタンダード 

C-MOS 


4000B シリー 
(RCA 社 CD 4000 シリーズ） 

450 0B シリーズ 

(モトロー ラ社 MCI 4500 シ リーズ） 


ハイ•スピードー 40 HX X X シリーズ 


C-MOS 


東:芝 TC40H シリー 
TTL74 シリーズとピ 


コ ンハ。 チブル 


ニュ ー •/、 づ •スヒ ー ト ー 

C-MOS 


二7 


、。チ ブル） 


— 74 HCX X X シリーズ 

(TTL74 シリーズとピン • 

一 74HC 4000 シリーズ 

(RCA 社 CD 4000 シリーズとピン•コンパチブル） 

一 74HC 4500 シリーズ 

(モトローラ社 MCI 4500 シリーズとピン.コンパチブル） 

一 74 HCTX X X シリーズ 

(入カレベルが TTL と コンハ。 チブル） 


ACL，FACT 
C-MOS 


74 ACX X X シリー 
74 ACTX X X シリー 


以上のファミリ以外にも，各社独自のスペシャル•ファンクシヨン 1 C によるファミリが 
つくられています.以下に，それぞれの 1 C の比較表を示します. 
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図 3 C - MOS の電源電压範囲 
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表 1 C - MOS デバイスの比較 


C-MOS 

スタンダード CMOS 

40H 

74HC 

74AC 

単位 

デバイス 

B タイプ 

UB タイプ 

B タイプ 

UB タイプ 

電源電圧 

3- 

-18 

2〜8 

2- 

-6 

2〜 5.5 

V 

伝達時間 

(ゲート） 




10 

■ 

■ 

(ns) 

蛟大動作固波数 
(FF) 




32 


125 

(MHz) 


0. 

44 

0.8 

1.6(バッファ） 

40 

6.0(バ 

■ 

ッファ） 

24 

mA 丨 

TTL フアンアウト 

(74LS) 

■ 


10 

15(バ. 

/ファ） 

60 

■ ■ 


表2 C - MOS デバイスの静的消費電流 

( Vcc =5 V ) ( mA ) 


M 

類 

スタンダード I 

CMOS 

40H 

74HC 

74AC 

ゲート 

25°C 

m 

mm 

mm 

40 (typ) 

85°C 



20 

FF 

25°C 

a 


mm 

40 (typ) 

85°C 

30 

25 ® 

40 

MSI 

25°C 

5 

12.5 

8 

80 (typ) 

85°C 

150 

75 

80 





8 6 4 2 0 

IX 11 11 11 11 

電源電圧 


8 6 4 2 


6 5 
A 

m 


4 


3 


2 1 


〇 
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■ C-MOS 1 C の電気的特性 
400 0B シリーズ 

400 0 B シリ ー XUEIA / JEDEC で制定さ 
れた C-MO S 規格 （ B シリーズ）に，拠し 
た4000シリー文で，品 M 的にも敁も允実し 
ており， C-MOS 1 C の主流となっています. 

本規格表では RCA 社の CD 400 0 B シリー 
ズを400 0 B シリーズの代表規格として収 W 

し，セカンド•ソースについてはメーカ別 
の 欄に メーカ 名と W 番，ハ 。 ッケージを リス 
卜•アップしました. 

CD 400 0 B シリーズのパ•ソケージは，セラ 
ミックの Dual - In-Line ハ。ッケ ー ジ （ D ， F 
サフィックス），プラスチック•モールド 
の Dual - In - Line パ•ソケ ー ジ （ E サフイック 
ス），セラミックのフラット•タイプ （K 
サフィ ッ クス）およびチップ （ H サフ イッ 
クス）があリます. 

■特徴 （C D 4000 B シリーズ） 

動作電源電圧範囲 . 3〜 18 V 

動作温度範 W 

(パッケージ •タイプ d ， F ， K ) 

.-55~125 °C 

(パ ッケ ージ • タイプ E ) … 一 40 ~ 85 °C 

入カリーク電流（ハム，ハ"）••レ A ( max ) 

出力電流 ( Iol ) . 0.44 mA ( min )( Vdd = 5 V ) 

(I oh) .—0.16 mA ( min ) ( Vdd = 5 V ) 


維音余裕度 . lV ( min ) ( Voo = 5 V ) 

2 V ( min ) ( Vop = lOV ) 

2.5 V ( min ) ( V DD = 15 V ) 

全出力に八ッファ構造を採用 

( UB シリーズを除く） 

人出力に保攙回路内葳 

■最大定格 

遛源馄圧 （ V ^/>). — 0.5 〜20 V 

入力電圧 ( V in ) ……一 0.5 〜 V ^>+0.5 V 

入力電流（ハ”） . 土 10 m A 

許容州失 . 200 mW 

保存温度 ( Tstg ) .-65 〜150 °C 

リード溫度 • 時問 . 265 °C - lOsec . 

■推奨動作条件（1> 

電源電圧 ( Voo ) . 3〜 18 V 

動作溢度 （7 V ) . -40 〜 85 °C 

■推奨動作条件 (2) 

電源電圧 ( Vcc ) 

( CD 4009 UB ， CD 4010 B ) --3 - V DD V 
( CD 4049 UB ， CD 4050 B > …3〜 18 V 

出力負荷抵抗 (Rl) . lOOQ ( min ) 

CD 4051 B , CD 4052 B , CD 4053 B \ 

CD 4067 B , CD 4097 B / 

注". T a =25 でにおける的 

2. CD 4016 B . CD 4046 B . CD 4066 B . CIM 067 B . 
CDI 097 B を除く 


■電涵性 （ぃ_ 4〇 〜 85 .〇 
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入力の場合 


4 入力の場合 


INPUT 


INPUT 


富士通 MB 8400 OB シリーズ 450 OB シリーズ 


富士通 MB 8400 0 B シリーズには，全人力， 

全出力にバッファ回路が付加されているた 
め，人力，出力特性が一般の OMOS 1 C に 
比べて改善されされています. 


450 0 B シリーズは EIA/JEDEC で制定さ 
れた C-MOS 規格 （B シリーズ〇に中:拠した 
4500シリーズで，思恕的には4000シリーズ 

を受けついでいますが，やや特殊なフ アン 
クシヨンの品纯を充実しており，400 0 B シ 

電圧伝達特性 


リーズとともに C-MOS 1 C の中‘、 WJ なファ 
ミリとなってぃます. 

本規格表では MCI 450 0 B シリーズの規格 
を450 0 B シリーズの代表規格として染録し， 

セカンド.ソースについてはメーカ別の欄 
にリスト•アップしました. 

MCI 450 0 B シリーズのハへソケージはセラ 


W 


Vdd 


14|> V D 

r - 丄一， 


INPUT NOR GATE ( MB 84002 B ) 


■Oii=rx 


バッファ付 


MB 8400 OB シリーズ 


abcd 
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ミックの Dual-In — Line パッケージ （ AL ， 
CL サフィックス）とプラスチック•モー 
ドの Dual - In-Line ハ。 ッケージ （ CP サフイ 
ックス）がありますが，本規格表では CL 
/ CP のみを掲載しました. 

■ 特徴 （ MCI 450 0 B シリーズ） 

動作 髦源 電圧 範囲 . 3 -15 V 

動作温度範_ 

(ハ。ッ ケージ.タイプ AL ) —55~125 °C 
(ハ。 ッケージ•タイプ CL ， CP ) -40 〜85で 
人カ リー ク祗流 . l " A ( max ) 

雑音余裕度 . lV ( min ) ( V D d = 5 V ) 

2 V ( min ) (Voo = lOW) 
2.5 V ( min ) (V DD = 15W) 

全出力にバッファ構造を採用 

( UB タイブを除く） 


出力常流 iloH、 

( MC 14511 B ) 
.25 mA 


■最大定格 （1) 

儷源馄圧げ⑽） .-0.5-18 V 

人力電圧 （ K ”） …… - 0 . 5 ~ Voo + 0 . 5V 

入力電流 (Iin) .10 mA 

保存温度 ( Tstg) . 一65〜 150 °C 

■最大定格 (2) 

出力祗》荒 (lout) 

( MC 14502 B ) .30 mA 

( MC 14503 B ) .25 mA 

( MC 14553 B ) .20 mA 


■電気的特性 


( T a = -40~85° C ) 
(注） • Ta =25°C 


wunniiiiiiw 

BBS ■■ 騸關曬 ■■ 




■■■■■■■■■ 

■■■■ 

顏議 




































400 OB 

Series 
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400 OB Dual 3 Input NOR Gate Plus Inverter 





特徴 

2 回路の 3 入力 N 0 R と 1 回路のインバータをワンチッアにおさめた複合ゲート 


等価回路 


入力数 



INVERTER ANO I OF 2 GATES 
(NUMBERS IN PARENTMESCS ARE 
TERMINAL NUMBERS FOR SECONO GATE) 


DOKHDIIjlKa EaMHBBIMHI 1 


5V 


10V 


i 


E 9 HE 3 E ! I 3 l 3 DiI 3 EMS ] I]HiEIIHi 

iTiBl — TililgT lf 遞 IT ?! iri ! in 3 TM — 

Eafa i^Ti ■ ■漏 nM inwaini^M 

画 raKE»ar7r«aBH« 


OV 


5V 


5V 


OV 


5V 


HJU4000B 


BP 


UPD4000BC 


HD14000B 


松下 


驪圔釅 ■ 歸 ^as= 

nn ■■的 


10V 


5V 


OB 


HCC 400 OB 


HFE 4000 BP 


SCL 400 OB 


BgMBEhi it " リ •，■【】【】 

| ■隱篇 iSSSS 



























































4000 UB Dual 3 Input NOR Gate Plus Inverter 


ピン接続 



特徴 

• 2 回路の 3 入力 NOR と 1 回路のインバータをワンチッアにおさめた複合ゲート 

• 4000の UB タイプ 



等価回路 


娜_ 


ゲート 


NOR/I 



入力数 


素子数 






皆驃圈疆 

^■圜鱺騸鑒調》95== 

醞釅釅豳麗 = B == 

■DD 闊■■轉闇 BBS 

coiaoKm 

KQH 騍 SS 鑾顯 BS 


ov 


5V 


5V 


OV 


5V 



l_SSi 圜 BS 





単位 


MH 


MH 



鼴 =B 圔 SBBBBS 
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4001 B Quad 2 Input NOR Gate 


ピン接続 ロジック • ダイヤグラム 



特徴 

• 4回路の2入力 NOR 

• 同じビン配列で機能の異なるものとして. NAND の4011. OR の4071. AND の4081がある 


等価回路 



■機能 _1 


ゲート 

m 

NOR 

入力 数 

2 

索™ 

4 

シュミット 

なし 








v ss 

ALL IM>UTS ARE PROTECTED BY 
C0S/M0S PROTECTION N£T WORK 


I OF 4 GATES 
(NUMBERS 
ARE TERMINAL NUMBERS 
FO« OTHER CATES) 


[■ スイッチング 特性 

旧 メーカ 8 湘当品 

1 1 

VDD 

typ 


K2D 




■ 

5V 

100 


mm 

ESM 


10V 

■El 

Hl3 

wm 


MSM4001BRS 

KM 

■ 

15V 


■Til 

mm 

三洋 

MLC4001B | 

n 

n 


5V 

■Ti^ 

200 

BSI 

JRC 

NJU4001B H 

KM 

El 

10V 

50 

100 

mm 


TC 4001 BP 

El 

El 

15V 

40 

HI 

El 

IfT* 

CZI 513 ■ 

El 

n 


5V 

mm 


B9 

日立 

HD14001B 

n 

n 

10V 


mm 

— 

ns 

富士通 

MB 8400 IB 1 

n 

■ 

15V 

45 」 

90 

wm 

松下 

MN4001B 

n 

El 

tPHL 

(IN -> OUT ) 

Ea 

MM 

MM 

wm 

三菱 

M4001BP 

n 

■ 

iTiga 

m^i 

fTil 

ns 

ローム 

BU 400 IB ] 

n 

n 

15V 

m 

90 

ns 

MOT 

MCI 400 IB 

n 

n 


5V 



wm 


CD4001B ] 

n 


10V 



wm 

1 RCA 

CD4001B 1 

n 

^■i 

15V 



wm 


HCC4001B "1 

n 

■ 


5V 



wm 


HFE 4001 BP 

El 

El 

10V 



wm 


SCL 400 IB 」 

n 


15V 



wm 






pn 

IUiB 

U7M 

単位 





5V 



mu 


bhihh 

HHH 


EECI 



cua 





ES3 

■■ 


m 



H 








































































4001 UB Quad 2 





NETWORK 



篇 s 圈驃罾函 BBDa 盟晋 

Kl BE ! KS 

■■■HI da m K1E ■民 MHBBI ■ ■ 


10V 


5V 


ii^^^Bm—ngninr ■ii j! ..H i r i ， iB r ^ii^B 

[Ml 

EBB —— 驪靂藏 ^bss 


UnHWBaHMBEaBraCEQIMiaiEaEa 
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4002 B Dual 4 Input NOR Gate 


—■ 

IfHHBi Ea bei Em| ma ■■■■1 ■■ ■■ 

Md^^H [u 匿]疆] m 【： • ■ t ^： T ： : jh 【】【】 

KH9■□ HUE3ni Ml ■■ ■【_ 

糙酩瑟 Si^gBSS= 


画 ■■ESEQai^aH^nH 

wm^^mw^wmwmmm^^^nmiimwoimjk 

tmtKKUMmmmmmmmmmmm^Mmimm 


MCI 4002 B 


HCC400 


HFE 4002 BP 


SCL 4002 B 



EOCCIBTaOl ■■■■■■■■■■ 

圏篇調备篇 



































4002 UB Dual 4 


ビン接統 






特徴 

• 2 回路の 4 入力 NOR 

• 4002 の UB タイプ 
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一力另 I 湘当 ft 


CIEIIOHSIEI 

EaHE3Ei3E9EliQii^HHHHH 

KSaKHKHainrS^^HBiHHHH 


100 


50 


40 


00 


50 


40 


30 


^9 圈曬釅 S 闇 BB== 

圈曬曬匾 @^SBS 


ns MOT MCI 4002 UB 


■■s 顔圜■題 

DBISSs^ibbb 1 

Ibb^bbbbb 
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4006 B 18 Bit Static Shift Register 


ン接統 



ヤグラム 







^ v 00 


CLOCK 






一力別相当品 


特徴 

最大18ビットのシフトレジスタ 

クロックが共通な二つの4ビット • レジスタと.二つの5ビット • シフトレジスタにより橘成される.クロックの立ち下がりにてカウ 




ントする 

それぞれの入出力を組み合わせることにより, 


• 10,12, 14. 16,18ビットのタップ出力が可能 


真理値表 


VDD 


5 V 


0 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


15 V 


5 V 


KEl EH V3EE9 ■■■■■■■■■ 


100 


50 


40 


TRUTH TABLE FOR SHIFT REGISTER STAGE 

D I CL a I DM I 


TRUTH TABLE FOR OUTPUT FROM TERM2 


D ^4 


CL a 


D ^4 


Ea bo bed n ma ■■■■■■ ■ 

H£i K 1 IDI ] ES ■■ 

^^^^^WiryaTTiigHiifriMii 1 11| i ■■■■漏 

麵 l_l ■■ ■■ iMI I ■■■国 ■ 

Ea BE! KH3 巨 : a K3 ■■ 


MOT MCI 4006 B 


NC 


0 

NC 


HIGH 

LOW 

NO CHANGE 


I NC 1 

DON # T CARE 
LEVEL CHANGE 


mHBEOIBHIBIIElBiaEEMHEaEa 

剛国画 01 ■■!■■■■■■■ 

























































4007UB Dual Complementary Pair Plus Inverter 



特徴 

• 3 組の PMOS . NMOS のコンプリメンタリ.ぺ - 
• これらの接絞を変えることにより.インバータ，リ 



. しきい值榷出などを行うこ 




■■ 


OUTPUT 
TCAMINAL 






《できる 


■ 驊驟■纆 BsnmH 

■離飄尋^ s = 

on ■篇■圜圜■崩 

圓 驪騸曬圔闘； 聞 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


100 


50 


40 


00 


当品 


型名 
MSM 4007 UBRS 



1119 ■■■■■■ 


MN 4007 UB 


M4007UBP 


BU4007UB 


MCI 4007 UB 




HCC 4007 UB 
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4007 UB Dual Complementary Pair Plus Inverter 




v ss " 



応用例 （ 3 ステート •バッファ） 



27 


4008 B 4 Bit Full Adder 



特徴 


4 ビット全 JOKS 

髙速桁上げ回路を備えており.キヤリ入力を含めた4ビット # •バイナリ•データの加算結果を出力する 
カスケード接嫌により簡単に4 XN ビットの加算器を楕成できる 


真理値表 


C 0 SUM 


^^■ m _ K » OEanr « ■■■■■■■国 

Ea Kza ica ra iim tnnKinDH ■■ 


1霾曬驪■圜 ， B 



HCC4008B 


HFE4008BP 


SCL4008B 



ESS KlriEUE 91 ■■■■■■■■■■■■■ 


ov 


5V 
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4009 UB Hex Buffer/Converter (Inverting) 


° ン接統 



•Yoo 


特徴 

• 6 回路レべ y レ•コンバーティング•バッファ 
• 高出力電流回路を_できるため. 5V 以上 
• 非反転型として4 010がある 





一力另湘当品 



て伽している CMOS 系から TTL / DT し系へ変換することができる 




画 -a 圖 ^—国 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 





JRC 
柬芝 TC 4009 UBP 











OV 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 






^ ■ 髑 ==g_SBS= 


SSS SCL 4009 UB 


■■篇調 s 篇 
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401 OB Hex Buffer/Converter (Non Inverting) 


等価回路 




v 00 


O v cc ' 


正 


3 ス 


ネーブルなし 




一力別相当恥 


特徴 

• 6回路レベル•コンバーティング•バッファ 

• 高出力電 SOU 路をきるため， 5 V 以上の電源電圧出動作する CMOS 系から TTL / DTL 系へ変換することができる 
• 反転型として4 0 0 9がある 


PQIHES HE! E3I ■■ 

圈圏醞 ■ 調 BBB-== 

H^^jEEa-EJ-DHEMI ： 上 ■■ I IM ■■ ■■ 


ov 


5V 


70 


40 


30 


200 


00 


KS9IE9B3E3I 

wiiaii gairgyi —^ 




画 ■ 圓 ES ESE 9 ■■■■■； 

EsaKiK3Bai ebohhibi^^H 

0 BP== 轉圍 i^ss= 
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4011 B Quad 2 Input NAND Gate 





特徴 

• 4 回入力 NAND 

• 冏じビン配列で機能の異なったものとして. NOR の4 00 1. OR の4071. AND の4081がある 



一力另湘当品 


SBBS 觀臨霞 



100 


40 


K 

E 

リ ▼ 

5V 

5V] 

1 

ov 


00 


80 


50 


120 


90 


50 


20 


90 


RC 




n 川;! L ■ 匿 

JEBMWEMWEiMM > < M if II III MB 11 ■ 

m 1 in mb ■■ ■! 

mn 
inn 

Us 


■sim 

KlVIOl 

WFTM 

n 


富士通 


松下 


ローム 


MOT 


RCA 


nirs 

HU 

^ ■翳■■驢 s 明 

EHEsbISSSS 


MSM40UBRS 


MLC4011B 


NJU4011B 


TC4011BP 


UPD40UBC 


HD14011B 


MB 8401 IB 


MN4011B 


M4011BP 


BU4011B 


MC14011B 


CD4011B 


CD4011B 


HCC4011B 


SCL4011B 


































































4011 UB Quad 2 Input NAND Gate 




■ 


特徴 

• 4 回路の 2 入力 NAND 

• 4011 の UB タイプ 



一力另 I 湘当品 




■■■■聖^^靈 


5V 


0V 


5V 


0V 


5V 


5V 


0V 


5V 


5V 


0V 


5V 


0V 


5V 


5V 


0V 


200 


00 


80 


00 


00 


80 


20 


60 


50 


圜 

關_|驪鳌 


CD4011UB 


BUSSiEBBB 


HFE4011UBT 


SSS I SCL4011UB 


■iBBiBBBB 


ov 


5V 
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4012B Dual 4 Input NAND Gate 


ピン接続 

- v DO 
-13 

- 12 


10 


- 8 N.C 


N.C 


▽ss 




等価回路 


ロジック • ダイヤグラム 



特徴 

• 2回路の4入力 NAN D 

• 同じビン配列で機能の巽なったらのとして. NOR の4002 • OR の4072. AND の4082がある 


14 






rwm i 

分類 

ゲート 

觀 

NAND 

入力数 

4 

索子数 

2 

ンュミット 

なし 









ALL IMPUTS ARE PROTECTED 
BY COS/MOS PROTECTION 
NETWORK 


■ スイッチング 特性 

1 ■メーカ 8 湘当品 

1 1 

pm 

UTM 


ESI 



パッケージ 



5V 

100 

EH 

El 

ITU 

E3 

t r 


iiiga 

50 


ns 


MSM4012BRS 

n 

■ 



15V 

40 

80 

ns 

三洋 

MLC4012B 

• 




5V 

in 


mm 

JRC 


■ 

■ 



10V 

lEU 

Tin 

ns 

柬 芝] 

TC4012BP 

KM 

n 



15V 

40 

K3 

KB 

iim 

UPD4012BC 

MJM 

n 



5V 

125 

250 

ns 

日立： 

HD14012B 

KM 

n 


19 

DEI 

60 

TTl 


〇〇 


KM 

■ 


D 

kdsi 

45 

90 

K3I 

松 下」 


■ 




E9 




mm 

114012 BP 

El 




EHQI 

60 

mm 

mm 



■ 

■ 

15V 

45, 


wrm 

MOT 

MC14012B 

n 

u 

+ Dl U 

— 1 

5V 



ns 



n 


t rLM 
/ 

\ 

10V 



ns 

RCA 

CD4012B 1 • 


V 

/ 

15V 



131 


HCC4012B 

El 




5V 



ns 

Mkigrj 

HFE4012BP 

KM 

El 


R 

10V 



ns 

sss 

SCL 4012 B 

El 

■ 


H 

WWM 



ns 



■ 




EO 


U7M 

単位 





fCP 


5V 

■ 


_，TI 




■■ 


10V 



01 







15V 



wm 




■■ 


































































401 2UB Dual 4 Input NAND Gate 
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5V 


MH 


OV 


m 


5V 


5 V 



5V 



5V 



OV 


5V 


50 


5V 


OV 



60 


30 


5V 



20 


60 


25 


60 


30 


60 


80 


40 


50 


00 


DO 


5 V 


80 


10 





5V 






単位 


CD4012UB 


MC14012UB 


松下 



50 


日立 


120 


00 


JRC 




メ-力 


パッケージ 


一力另湘当品 






NAND 









Ilill— 



■I 


- m i^n i^n —^^1 —^1 - - I ' J 













81 



11111111 gllgml 篇 111 g_l 

■1 
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4013B Dual D Flip Flop 





CEEESIMaiHHHI 

SSSBS ^ El ^ gy ^ B ^331 rfS ^ 


特徴 

• 2 組の D タイア •フリップフロップ 

• 非同期のセット.リセット W 能を備える.クロックの“し"レベル中で SI [み込まれ.立ち上がりで出力するマスタ•スレーブ•タイ 


ッケ—ジ 


0V 


5V 


5V 


真理値表 


INPUTS 


CLOCK 1 I DATA I RESET| SET 


OUTPUTS 
Q Q 


jl —■ !■ !■ !■ ■「_■■1 

PEI ■£] ■![] E 913 H OZIil 
KOa IO BO E 9 ^ T 9 IEEIT 

ESS Ki] K3 E9 ifTfl EZIH 
■WWMMBUBI iM !■ Mi\ ■■ II I 

醞匯蹈释闯隨 


65 


45 


200 


85 


130 


300 


130 


90 


Change 


■ MB 鐵■圔■闇 

HP^^^EaEUKSlES EBH 

酬 ■ E^BaiESEl 


MSM4013BRS 


MLC4013B 


NJU4013B 


TC4013BP 


UPD4013BC 


14013 B 


3B 


MN4013B 


N4013BP 


BU4013B 


MC14013B 


CD4013B 


CD4013B 


HCC4013B 


HFE4013BP 


SCL4013B 





X • Oon i Ca^e 
T * Level Change 


__ 髑■頤 S 題 ^ SSS 

■■■■■■■■■ 

■■HhsaHlHlCa aiHIBHHBMI 
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4014B 8 Bit Static Shift Register 



特徴 

• シリアル/パラレル入力機能をもつ 8 ステージ•シフトレジスタ 

• P/S コントロール入力により，シリアル/パラレル入力を選択できる.シリアル出力は • 6, 7, 8ステージより出力できる.クロッ 
クは立ち上がりにてカウントする 
. パラレル/シリアノ1^»}«：どに応用可能 


■ 圈圔■ 圍圓驢 


0V 


真理値表 



LEVELCMANG6 
DON T CARE CASE 


BIDiniDDBID 

mnwMmmmmm 

mnwtmanwam 

maummmmm 

R9DHDHBDBH3D 

168 鼸 nDDIHBI 

BiDBlDDBID 


OV 


5V 






100 


50 


40 


00 


50 


40 


160 


B ■■黯釅■纛聞异 

MlEa_DIBEl El 111 ：画 1 し 1 :: 1 } 【!，■【】 


EMwmwmmm 

EHaK3E^lE3i 

Mmmummmm 


日立 


*±a 


松下 _ 


NJU4014B 


TC4014BP 


UPD4014BC 


HD14014B 


MB84014B 


MN4014B 





Change 


聞篇画 

EBaBumm 
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4015B Dual 4 Bit Static Shift Register 




特徴 


HHH 疆議 ^ 

iMtJsMi 

蹬騮惡匯 Esana^ 

11111 iHIfllilHNHHHIHHflHIiHHIlH ■■聞圈驪嗫聞 


015BRS 


C4015B 


m 


真理値表 


mUBMlEaBOEMi^aiu r —【】kj 


TC4015BP 


UPD4015BC 


MB 84015 B 


BB 


MN 40151 


BBDDIEIEBI 

EaBDIlEBI 

BSDOE1IEI1B 


Ipg^BEWEilKEilEa^aiCffilHEMB 

^n 匾釅醞 s 圏 ^ ass 


120 


tPLH 
(RESET •> 


(NO CHANGE) 



a 





H4015BP 


BU4015B 


MC14015B 


CD4015B 


CD4015B 


HCC4015B 


HFE4015BP 


SCL4015B 


X • DON T CARE CASE 


■H3gHTnTW〉fci1FTW Ta^M 

pannK^m EiaaEmESimH| 

^^^WiPgjTil1Tilgr» ■cirkil!7?TiTT?T M^M 

!■ !■ ■■ II ■■ i III ■■ ■■ ■ 

■湖 MWlTT!a_»E3Ea————I 

■■■■咖 na men ■■■■■■■■■■ 











































5 V 


m 


5V 


20 


40 


20 


40 




30 


40 


20 




40 






ns 


0V 


5 V 


• X イ / 

x-IkQ 


乎 B 彳 



OdB 


単位 


• PHL 
(CONT •> 


SCL4016B 


SSS 


ns 


HFE4016BP 


HCC4016B 


CD4016B 


PLH 


CD4016B 


MC14016B 


MOT 


ローム 


M4016BP 

BU4016B 


三薆 


MN4016B 


松下 


MB 84016 B 


高士通 


HD14016B 


日立 




TC4016BP 


NLC4016B 


三洋 


MSN4016BRS 




一力別相 1 ^ 



IN/OUT 


なし 


出力 


分類 


IN/OUT 
0 

OOT/IN 
IN 
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401 6B Quad Analog Switch/Multiplexer 


_ 


_iHll 


11 

圈 Si 


B B B B 

cu nD PI DD DD nD cu 
168616611 
0 16 10 11 o o 

401040044 
8404144 CE 
iNN s BUMCCD4cwHCHF 


Hill 


i 

D 


卸 


1 
Ba ss ■■■■■■■■国 

—SEBESH 

HBEH1 

^gg^^^§ 咖刚 m_^l^^^ 


1 P=J 

SsgllllIHlI 

sms 


■ mmll KB! GCSSsil G&BU 

_ ■■ 圔 ■ 
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4017B Decade Counter 



v 00 
EA 


OC 


13CL0CK 

ENABLE 

12CARRY 

OUT 

11 〇 9 


1004 

9Q 8 


特徴 

• デコーダを内蔵した 5 ステージの 10 進カウンタ 
• クロック入力により.10本の出力のうち1本が“ H 



一力別湘当品 


タイミング•チヤ ー ト 


となる 


. クロック•イネーブル機能をもつ 


クロック•インヒビット雄子により.立ち上がり/ 
立ち下がりクロックの選択ができる 


0CK 


SET 


OOC 



3311 













_i mi\ Hi ■国 ■■ ■ 

1^—i— ■■ ■■ ■■ 丨 _|i ill ■■■■国 

in3IE]IIM9H3n 

KMttMIllil— MlliW m !■■ Hi MB ■■ ■ 

_D 圈醞鼴鑾驟 HBSS 




pg_i 匯匯圈 B 翻 

IhSiBmiEaMaga EaiHaa 


ov 


5V 





70 


30 


30 


70 










MCI 40178 


CD4017B 


CD4017B 


HCC4017B 







OUT 
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4018B Presettable Divide by N Counter 




ipga^irlifi 


m 


關 


Ait __CT(Cf(0 

•t COft/IAS lli#UT 
WIOTICTiOii 審 OH 瞩 


B 謹藍 


特徴 

• リセット•ブロセット檐能をもった 5 ステージの 
ジョンソン • カウンタ 

• 各出力を DATA 掛子に入力することにより. 
1/2〜1/10までの分周を行うことができる(ただし 
棚:分周には另瞇 AND ゲートが必®〉 

-リセット.アリセットは非同期 


タイミング•チャー 

• OATA.. INPUT TIEO TO 0 5 FOR 0E 


CLOCK 


RESET 


PRESET 


DON T CARE UNTIL 

Ml II 



■ig 壓驢 3S3 

BH 離 


400 


80 


50 


50 


i ll■^llllll^■ ■■ ■ 
ESEIHHiHHHi 


gga gSIMl WIMI 


NC 14018 B 


CD 4018 B 


CD 4018 B 


HCC 4018 B 


HFE 4018 BP 


SCL 4018 B 
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401 9B Quad AND/OR Select Gate 




特徴 

• 4 回路 A ND / OR 複合ゲート 

• 基本入力の AND とその出力につけられた OR から榷成され.共通のコントロー/号 ( KA . KB > によって«択され出力され 


•ン， 卜2チヤネノ UO データ • セレクタ.マルチアレクサなどに応用可能 

真理値表 


Ka Kb An Bn Dn 


i IBiijyi IH|i|i M HIM 11 B 
い ！■ w ■【■i mi ii ■■ ■■ ■ 

isa ho ao Ei nr ■ cincwr 】 【】 


X ■ Don't Care 


KB 驟篇驟 s 圓 ^ sss 

m ^== ■圈 sb 潘 

^ ■ 驪： =^=BB== 























































402 OB 14 Bit Binary Counter 



6 V D0 



特徴 

•14 ステージの^同期^イナリ•カウンタ 

• 非同期リセット機能をもつ.クロックの立ち下がりでカウント.1または4〜14ステージからの出力ができる 
• 周波数分周器，タイミング回路などに応用できる 




一力別相当品 


1 1国 ■■■■■■ ■■ 丨 ■■ ■■ ■ 


50 


40 


50 


5 V I 40 


20 


X 4020 B 


NJU 4020 B 


TC 4020 BP 


UPD 4020 BC 


HD 14020 B 


■■■■■■ l»l ■■■ I ■■■■国 

BB— 曬豳 gsss 

irhi ■■■■国 

Hf^^BEaBKSI^lEa EEHEUMDHIEMH 

IP—mwi ■ 国 ■■■■■■■■ h 丨 i ■■■■国 

BH 驪；匾鑾篇 ^3!3=1 

EQIKSHDinaHBIHIHaMHHI 

11 ia k m os hih ■■■■■■■■ ■■ 
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4021 B 8 Bit Static Shift Register 


’ン接統 



真理値表 


Seriji Stf 
• noui Con 


r o 






















プリ 




MB 




■9 

is ： 



特徴 

•シリアル/ノくラレル入力機能をもつ8ステージのシフトレジスタ 

• P / S コントロール入力により.シリアル/ハ•ラレル入力を31択できる.シリアル出力は. 
クは.立ち上がりにてカウント 

• 4014の#同期入力形 



• 7, 8ステージより出力できる.クロッ 



KSHCZISIiSEHII 

ESaHHEilKfl 私 •■■■■■■■■■■ 


OV 50 


40 80 


OV 50 100 


40 


60 


酬 K1_E1「■Em 

Ksa m Ka ks vm c 1211 IE 

Ml 驪曬霾罾圜 ■ 


1 

5 V 

5 V 

B 

ov I 


20 ns 日立 


ns 


60120 ns 松下 


ーム 


MOT 


x 

x 


Qnl | 
On » ! 


LEVEL CHANGE X * DON T CARE CASE 


\\ ■■ ■■ ■■ ■! ■ 

KB 匾喔蹈 S 臨 

■ H 闢==篇聞 

BBIaaaEaaaa 

^■EsEISbbb 

■■■■ESaESHlCIll ■«■■■■■■ 


NJU 4021 B 


TC 4021 BP 


UPD 4021 BC 


HD 14021 B 


IB 


MN 4021 B 


M 4021 BP 


BU 4021 B 


MC 14021 B 


CD 4021 B 


CD 4021 B 


HCC 4021 B 


HFE 4021 BP 


SCL 4021 B 
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4022B Octal Counter 


I 


f ン接統 

1 ~~ I _， 6 


v 00 


ヤグラム 




■■■■1 


: LVUI 


なし 




■■ 


一力湘当品 


特徴 

• デコーダを内藏した 4 ステージ 8 進カウンタ 

• 入カカウント败により.出力のうち1本が* 4 H _ となる.クロック•インヒビットにより.立ち上がり/立ち下がりカウントを 
抱定できる.リセット機能をもつ 
• 同_の10進のカウンタとして4 017がある 

タイミング•チャート 






ov 


5 V 


itgaiiinBainrM—ii 


■SUB 錄陽觀 3 

KiUBUH Ksa ns K3 El 


日立 


高士通 


松下 


ーム 


MOT 


TC 4022 BP 


HD 14022 B 


MB 84022 B 


MN 4022 B 


M 4022 BP 


■ ■■ 
■ ■■ 

un 


驪圔 =SSBSS 
BB ■ 釅鼴潺圏 ^ ss= 


30 


230 


70 


30 


30 


70 




NC 14022 B 


CD 4022 B 


CD 4022 B 


HCC 4022 B 


HFE 4022 BP 


SCL 4022 B 


■■■■■■■■ 


5 V 


0 V 


5 V 
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4023B Triple 3 Input NAND Gate 


# ン接統 





特徴 


3 回路の 3 入力 NAND 

同じビン Id 列で機能の異なったものとして. NOR の4025. OR の4075, AND の4073がある 



1111 ■■! ■■ ■■ I ■■ II 'I ■ 国 -TB 
画 -cm ■■ ■届 h ■■ ■【■ 

fill'—■ I ■■!!■■ I ■■ ■! ■! I| ■■ ■■ 

画 10 EHE3IE5QMIHHMMH 


3 B 


3 B 


M 4023 BP 


MOT 


SGS 


剛 ■■ClEiaaE^HCMH 

tmKKUMmmmmmawmimmmmwmmm 


MC 14023 B 


CD 4023 B 


CD 4023 B 


HCC 4023 B 


HFE 4023 BP 


SCL 4023 B 



ii HIIBII ■! 1 — 

Mmwmwmrimwmmmammmmmwm 

Emwmmmrjmwmmmmmmmmwm 














































4023UB Triple 3 Input NAND Gate 


ビン接統 



11 ALL INPUTS ARE 
P^OTCCTCO 8f 
COS/MOS PROTCCTlON 
NETWORK 


O 


特徴 

• 3 回路の 3 入力 NAND 

• 4023 の UB タイプ 
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入力数 


索领 


ンユ：：ツ 



B 醞曬曬 g 圈 = B == 


mi— B 娜顯 rmbb 


5V 


5V 


OV 


5V 


画■■国 

■iSSiBBBB 
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4024B 7 Stage Ripple Counter 




特徴 

• 7 ステージの#同期^イナリ•カウンタ 

• 非同期リセット«能をもつ.クロックの立ち下がりでカウントする 


7ビ 




觀 ES 認 nEBBEHj 酷 

ITiiailililBf E!M ■ 覽 ! 棚 ;? JM T ■— 


ov 


5 V 


MSM 4024 BRS 


SB 醞曬醞 g 醒 ^ SB 

W IBi 1 Bl \ Wh 11 1 II MB M M 

HBH 髑曬醒嗫圓 


5 V 


5 V 


OV 


TC 4024 BP 


UPD 4024 BC 


HD 14024 B 


MB 84024 B 


MN 4024 B 


M 4024 BP 


圔曬■臨 SBSS 

Ml 驪驗 

W1■■ i ■■■■■■■■ H III ■■■■国 

画 ■□ 睡〇 3 bh | ■■■■■■国 

^ ■ am _n wmm mmmmm wm wm 


fCP 








































































4025B Triple 3 Input NOR Gate 


ピン接続 



ロジック.ダイヤグラム 

30.M) ―[>>-1 

4(2.12) ―[>〇- J 

5(8.13) 一一 ^> o_i 飞 



特徴 

• 3回路の3入力 NOR 

• 同じビン配列で機能の異なったものとして， NAND の 4023. OR の 4075. AND の4073がある 
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— 48 — 


4025UB Triple 3 Input NOR Gate 


ビン接統 



特徴 

• 3 回路の 3 入力 NOR 

• 4025の UB タイプ 



入力数 

索子数 


シユミツト 



一力另 I 湘当品 



nciKaKiEai^oiiBBHnna 

jpga ■士， ■•句 

KnsaKUKlEa ESSHHIHHHH 


typ 


100 


50 


40 


100 


50 


60 


30 


25 


60 


30 


■ IUMMB ■mill 1 丨 1| 国 _ ■— 





















































4026 B Decade Counters/Dividers 



特徴 

• 7 セダメシト•ディスプレイ用のデコード回路を « えた 10 進カウンタ 

• クロックの立ち上がりでカウント.ディスアレイ.ネーブル^?を-じにすることで全出力が* X ”になる 
• 1桁の10進カウンタを榷成できる.キヤリ雄げを用いることで多败桁に拡張可能 


タイミング 
チヤ—卜 


CLOCK 

INNltlT 

OUTLAY 
LHkBll IN 

IA9LC OUT 
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10 



150 




500 



250 


250 


700 


5 V 


25 


5 V 


50 



5 V 


50 


25 


50 


DO 




HCC 4026 B 


CD 4026 B 


MOT 


松下 



JRC 




メー々 


ツケーシ 











1SB3BBB5 

11 ■■1■■■ 

■I J 



Iii—1 











■sssBBglBs^^0 

■gugEggl 



I 聞 I 聞圏體錄圏圏題11題 | 

題 
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4027 B Dual JK Flip Flop 



■ 


特徴 

• 故立した 2 組の J - K タイプ•フリップフロップ 

• リセット，セット嫌能をもつ.クロックの立ち上がりで出力に伝# t る 


真理値表 


■ELHHIQDQIB m mSQQQOHB 

DODD n ■ □□■■■■ 

•□□□ mm m aammmm 
1311 pq mmwM uuwmmm 
□□□□ mm qdihbi 
DDiiD mm eh nnmmmm 

DDOPSIKH ■■LSZiilLiil 

aanq mm mm deubhhh 
dodd mm mm uuwmmm 
dddd mmwmnummmm 


“ m c_ 
00- * (^ 




Ea ini Es n^fli 


tPHL 
(CLK •> Q 


ESKEUEil !] 

inaTiTi 

iHani 


mm 


KMwm 

KHl 

KJtwrm 

圜釅圉嗫闇 s ； s = 

IWBilB !■ ■■■■■■■■ j IH ■■■■ ■ 


7 B 


27 B 
114027 BP 
27 B 


MC 14027 B 


CD 4027 B 


HCC 4027 B 


HFE 4027 BP 


SCL 4027 B 








EaSSHEIOS HMaHMHH 



















































4028 B BCD to Decimal/Binary to Octal Decoder 


ン接続 




ーダ 


出力 


イネーブルなし 


>~<D 


V S$ 


ALL INPUTS AAE P^OTtCTCD 
鼸 Y COS/MOS WOTCCTIOW 
NETWORK . 


EZBQHSrobkiiSHH ^^ HHHICIEC^I 

BB 觀醞■習 EQ _ 


当品 


觀醞圈纆 Esaua 器 ■ 

fyi ^ MFilTTilMB ^— rV : w . ヮ: ■— 

ES 9 KEIH 3 B 9 I ^ TSEI ^ HHEIK 3 

■vJ _f d:i:i 邏 n,lil__BBmMiMBMI 


ヨ羊 


^ ■髑匯問 ^ BB 


ov 


5 V 


OV 


TC 4028 BP 


UPD 4028 BC 


HD 14028 B 


Ml 驪 ■■ 园網 


MB 840281 
MN 4028 B 


|| i'MB ■■ ■ 

HBiBBS^ISiBB 

KSH^BS ■關 


10 V 


5 V 


5 V 


RCA 


SG 


SSS 


単位 
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4029B Presettable Binary/BCD Up/Down Counter 




ヤグラム 


•W 




ぬ 


■ 







ALL IW^UTJ A AC «*OTCCTfO 
•Y COS/MOS IM^UT MtOJICT 
MCTWOHH 



特徴 

• パラレル/シリアル入力が可能な 4 ステージのアップ•ダウン • カウンタ 

• コントロール JIRH こより.バイナリ/1〇進カウントを切り擒えることができる. また, 同期アリセット機能をもつ.立ち上がりェ 
ジにてカウント.キヤリ軒を利用して多段接»も可能 


真理値表 


BMBilMihi— mi imi i ■■ ■■ ■ 





MC 14029 B 


CD 4029 B 


CD 4029 B 


HCC 4029 B 


SCL 4029 B 


!■ ■■-■ Nil i III ■■ ■■ ■ 

■■■■■■■■■■■■ 

EaBDmOMHiaHHIlHMHI 

vna ed m m ■■ ■■ 







































4029 B Presettable Binary/BCD Up/Down Counter 
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403 OB Quad 2 Input Exclusive OR Gate 



等価回路 



特徴 

• 4 回路の 2 入力 XOR 


• ディジタル•コンパレータ.パリティ回路などに応用か可能 


真理値表 



WHERE = HIGH LEVEL 
"0" = LOW LEVEL 




INPUTS PROTCCTEO 
BY COS/MOS 

protection network 


inagg«KL ： :^3——■ 



ssn 

UjM 


WM 




5 V 

K1 


El 

10 V 

50 

■E3 

mm 


MSN 4030 BRS 


40 

■O 

ns 



■ 

5 V 

MVh 

ron 

mm 

_ 選 : m 

NJU 4030 B 

10 V 

50 

Ti^l 

ns 

E^l 

TC 4030 BP 

15 V 

40 

K1 

ns 

nrm 

UPM 030 BC 

RQBH| 

KOI 

WTJ 

MJ71 

ns 

Hi 

■■■■■ 

MSSM 

65 

KEi 

ns 

00 


IS3 

mi 

100 

ns 

松下 ‘ 

dUEIHi 

tPHL 

(IN -> OUT ) 

_1 

ma 

Til 

mm 

ns 

mm 


iTna 

画 


ns 

IVP^ 

BU 403 OB 

itPi 

WEI 

■E3 

ns 

MOT | 

— 1 


EH 

Ea 


■ 

ns 

^EM 


DQ 



ns 

RCA 

CD 4030 B 

ESS 



ns 

K£iek4 

HCC 4030 B 

tPHL 

( > 

5 V 



ns 

S IG 

HFE 4030 BP 

10 V 



ns 

sss 

SCL 403 OB 

ES9 

■ 

■ 

ns 




EO 


ET9 

単位 



5 V 

■ 

■ 

n?» 



ITiPl 

■■ 

■■ 





5V 






























































4031 B 64 Stage Static Shift Register 
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ン接統 


RECIRCULATE y 
(DATA2 IN) 1 

CLOCK 2 
NC 3 
NC 4 
Q* 5 
DATA OUT 6 


DATA OUT 
l/ss 



Hi 


15 DATA IN 
14 NC 
13 NC 
12 NC 
11 NC 

10 mode 

1U CONTROL 
Q DELAYED 
a CLOCK OUT 



OCLAYEO 

CLOCK 


特徴 

• 64 ステージのシフトレジスタ 

• INPUT CONTROL モードにより 


一夕入力を«択することができる 


真理値表 


INPUT CONTROL CIRCUIT 


DATA RECIRC 


■酬 ■ BEil [ ^9B ■■■■« HI 

篇■薄轉篇鼴曬鼴圈麵 BSS 


E51EHBHH H 33 X39 


TYPICAL STAGE TRUT 



■IDH 




DON 


Mi 驪■蝶豳 

IP—■> HI ■■ !■ ■■ II H I III ■■■■国 

^ ■ 驪 £ 釅國 =BBgB 
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4032 B Triple Serial Adder (Positive Logic) 



BM^HHMWMBb 



特徴 

• 3 ビット•シリアル加算 K 

• 共通のクロックおよびキャリ•リセット嫌能をそなえる • A . B 入力を力 tt » して出力する.1 NV 入力により反転加*も行える 
• シリアル加寡 S , ディジタル•サーボ•コントロール.データ f 云送システムなどへの応用が可能.出力反転型として4 0 3 8がある 

タイミング•チャート 





EElK^ICaOl pswni^z&l 

Ea__EiBiBiniKflciai29 

画 KUHElEaiaiMHaHI^ 

EIMMEIBTII i ■——— 
E»E»E»ra BHaiHHHHBm 


ov 






tPLH 


TC 4032 BP 


日立丨 HD 14032 B 






KsaK^KiEanr««Hii»HH 

EDI EH RED E3 Iff ■ ELEMSI iniHI 


INVERT 

CARRY 

RESET 

SUM 


| 題_饞_ 



(CLK -> 


W 0 R 0 I 0011 I 100 
WORD 2 0 01 »00» 0 
0 1 101 I I o 


no 


WORO 3 1101101 I • • 37 
WORO 4 I 1001 I 10®-30 
1.010100 1 • - 8 7 


5 V 


ov 


5 V 


■醒围 = SB 5 == 

MMWKacmmammK^^mmmm 































































4033B Decade Counters/Dividers 
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7SEG 


1 91188 

m 


3 ステート 


:? s 


チヤ ー 


一力81湘当 ft _ 


KEElKIHiIilBiXlkSi ■■■■■■■■ 

EHI 3 Kl KE 3 E 9 !!!■ ■■ ■■ 

ESa^^KilKS IfTHHHHHH 

sn ■ 疆 - 嗫圖 bb=-i 

HmHUBIiSaKlK3KlCQSaHHIIBBIH^ 

PPP!^HE!aKE3E13R3iE»HHIHHHHi 


-> CARRY) 


-> CARRY) 


EigglElBaiEBBWMMBBpiMi 

DEI KH1 E!Ii K9 KH99 ISIIiMBII EX 
IS 3 IK £ IHEj ] K !!3 l 

KHSaiEE]I^IiElK£2£l£flHHHIHH 


HCC4033B 


00 


200 


I 日 HSB 1 B 5 1^ 


ES 3 H 9 HE 3 RS ■■■■^■■■^■■■1 
KQannacaHBH^HHiHiH 


5V 


0V 


5V 
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4034 B 8 Bit Universal Bus Register 


° ン接統 




ダイヤグラム 




パラレル/シリアル 


アル 


翻 ^ bbb 



メーカ別湘当 ft 


特徴 

• 8 ビットのバス•レジスタ 

• 各データ•ビットごとに2本の入出力嫌了-をもち.内部のフリップフロップにデータを保存.呼び出しがおこなえる.また.シリア 
ル入カボートにより.シリアル•データでの入力も可能 
• アドレス•バッファ•レジスタや位相比較器等への応用が可能 




5 V 


5 V 


メーカ 


y ケージ 


PV^^HHEaKUKSIB!! BlBJKildlEIEIEZfl 


IIiI 3» l _ dirail ^ M —— 

圜醞■嗫隸 BB == 


iTiPiBFilTrilTM 

itffiMniTiigHi 



TC 4034 BP 


UPD 4034 BC 


n 



BSH _ 釅醞 s 圓 bs == 


5 V 


OV 


體聞願■藏 I^^BSBS 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


NC 14034 B 


CD 4034 B 


CD 4034 B 


HCC 4034 B 


eiqiioekhuhi 

BBps==g@^S= 

m 聞：：■闇 

K■■■lEQa■■Kl ■»■■■■■■■ 


DI^e^bbbbb 


OV 


5V 



































































4034B 8 Bit Universal Bus Register 


真理値表 


19 D D D 


IPS Ml H Bl KZZSIISSQ^^SSS 

■I B D Bl 1 399 EfiSHM 


EjssEnsEsnsEBEnoE^cnsnESHDi 


Parade 
Outputs Disabled 


Parallel 


bh bb bv 21272 rmSSHQQS^yXQfE 


Serial 


rallel 


HDHKIKIEIBdlSSOZSIEZErCESESSQlZSS 


Parallel Data Inputs Disabled, ## B ## Parallel I 
ata Recirculation 


； # Parallel Data Ou 


ZE 201 
ZES 31 


■UDDI 


Paralle 

Outpu 


Parallel 




Parallel 


Parallel 


DDDDiMNiH 

n n nm 


Parallel 


Parallel 


Parallel 


lion ol clock in th« Mr • 籲 I mod 镛麝 n 
iftr from parallel 10 Mrial op^ranon 
^ transfer into Flip Flops. 

LEVEL X - OONTCARE 


ヤグラム 


タイミング•チヤ ー 






























4035 巳 4 Bit Shift Register 


°ン接続 




一力另|湘当品 


特徴 

• 4ステージのシリアル•シフトレジスタ 

• パラレル/シリアル両方の入出力をもつ.また.クリア.リセット端子をもち.コントロール入力により.データ•シフト方向を任 
意に投定ができる.クロックの立ち上がりにてシフト 




ov 


5 V 


5 V 


typ 


100 


50 


40 


単位 


00 


00 ns 


真理値表 


■■■■■isaKiiOKi nrmiziiM3HEm 

jffWMjBUBI !■ ■■ ■■ I ■■ I lll—_ ■■ ■ 


NJU 4035 B 


TC 4035 BP 


35 BC 


14035 B 


5 B 




BBDDDm ■■■ 
SDBDBHnH 
SIODDBIKHI 

M — n — EWEa^a 

tmBawammmmi 

nBDBBHBi 


tP 

(CL 


tP 
(RESET 


■—■I ■■ ■■■■ _i ■■ in mmm ■■ 

irniMB ■■ m \ 

PHHH E9K3 Eli IS KISH 

yttWmiFiMffiinrm . ■■ ■■ 


■M 驪匯題 ^ BBS 


200 


160 


5 B 


CD 4035 B 


HCC 4035 B 


HFE 4035 BP 


SCL 4035 B 







■ 

【 

i 


5 V 


0 V 


5 V 


mtMwmijmmammmmmmmwm 

as 圈圈 =BB== 
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4038 B Triple Serial Adder (Negative Logic) 





特徴 

• 3 ビット•シリアル加 »» 

• 共通のクロックおよびキヤリ•リセット供 tt を備える. A. B の加算 IS* を反転して出力する.また. I NV 嫌 KF にて反 teaoKt 可 
能 

• シリアル演算器 • ディジタル•サーボ•コントロール.データ伝送システムなどへの応用が可能.出力非反転型の40 32がある 



メーカ8 





^^ EBIKia ^^ 

E 3 K 3 IE 3 B aBliia —■■! 

KEQIK1K3 ES HTH 
E9KE3EHE3I [H3HE]III!IIIi^HKIHH 


VDD 


5 V 


ov 


5 V 


typ 


100 


50 


40 


00 


50 


40 


タイミング • チヤ ー 


INVCRT 

CAIWY 

RCSCT 


& aaaSa:MMSi 


醞霾■■圓 bb == 


1.100001 1 _-4 l 
UOO 1101 «-5l 

1.0010000 ••112 


WORO 3 0.0100100 •4-36 


0 . 010010 ( 
0.0110001 


WORO 4 0.0110001 •♦49 
0.1010101 _+き3 


圜驪霾嘿麗 HESS 
圃 B 圜驃醞嗫麗^ s _ b=I 

豳驪 ■■■iBSS 

■■■■1 isa KS H3 cm ■■■■■■■■ HI 
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404 OB 12 Bit Binary Counter 




圈鼴■韉 EsaKiai^^ 


■HHHinaKiKSKS^racEiimnni^ 
nm^^ESKIIIKSilKS DISUM^I^MnEB 

ViM 111 lii'Bi ■ Mli 1 11 IB ■■ ■ 

■■■■■isaiEiiimKai nrwizi!ii!i3Hrm 

111 !■ ■■'! ■■ II l —_ M ■ 

HB 驪匾圈嗫圓 ^ass 


100 


50 


40 


60 


30 


60 


30 


200 


HD 14040 B 


MBS 404 OB 


MN 404 OB 


M 4040 BP 


PS 匾曬醞嗫藏 HBSB 

M— 鹏匿 SgRg 

■ W—BilBI !■ ■■■■■■■■1 I ■■ ■■ ■ 

HE 醒驪匯 ■■BBSS 

^ ■ 圈圈罾嚜 =BB== 

keoi m na hihih ■ ■ 

rirj 匿.：! m ■■■ mmmtm mm wm 
































































4041 UB Quad True/Complement Buffer 


ビン接統 





特徴 

高出力電流 TRUE / COMP し EMENT ドライバ 
低チャネル抵抗で. CMOS 力、ら TT しのドライノくとして fltffl できる 
ライン.ドライノくやノくッファに応用可能 






■^—■11 ■■■■■■ 届 —■— 

BSHlISIKilKlEaE^iHi^HHHi 

^9髑釅曬嗫闇 BB==I 

騍釅曬嘿藏 BB == 



EM 離顆罾^明 

酬 ■ ■ cm ■■■ HmK| 





























































- 64 - 


4042 B Quad Transparent Latch 




特徴 

4 ビットのラッチ回路 

4ビット共暹のクロック入力を饞えた D フリップフロップによるラッチ回 POLARITY 嫌了により.クロックの立ち上) W り 
/立ち下がりによるカウントを選択可能 


CLOCK 


真理値表 

POLARITY 

0 

0 


D 

LATCH 

D 

tATCH 


タイプ 

クロック 

之リ Z __ 

アリセット 
3ステート 


ラッチ 
4ビット 

T/1 
石し~ 


AU. INPUTS ARC 
WK)TCCTC0 BY 

cos/mos protection 

NCTWORK 



一力 8 湘当品 



■ ■_ IB 1 BPI い ■—UMBB 

EEiBEMKJgaii^ini"'ll 1 ■■， 

isaHiHiBinQmmnmni 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


TC 4042 BP 


UPD 4042 BC 


HD 14042 B 


Q ■ 圈圉醞轉臨 ISSBS 



■£! KO EZin 巨 : ■ 

SB 闢騵圈轉圏^^^ ■ 

ill 11 !■ I !■ ■■ II ■■ i 11 ■■ ■■ ■ 

髑曬釅嗫 ■^ BB = 

■■■■■■■■■国 


MN 4042 B 


M 4042 BP 


BU 4042 B 


MC 14042 B 


CD 4042 B 


CD 4042 B 


HCC 4042 B 


SCL 4042 B 
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4043 B Quad NOR RS Latch 


•ン接統 





特徴 

4 回路 RS フリップフロップ 

共通の出カイネーブ / H 8 KP をもち. 3ステート出力を行うことができる 
負1¢理入力型で4 0 4 4がある 


真理価表 

S R E Q 

X X 0 High 

Impedance 
0 01 No Change 
011 0 

101 1 

111 1 

X ■ Don’t Care 




圈醞圈韉 EB 

iTiraMFiiiinniir^w 



00 


80 


100 


80 


00 


品 


型名 
MSM 4043 BRS 



誇 ！ ■■ 

EH _ S = 轉圈^明 


日立 


富士通 


松下 




n ーム 


MOT 




■ ■■ Ml ■■ ll ll N l MB ■■ ■ 

i!£l d9 CTSLJtilHH ■■■■■■■■ 

■■■■国 


ov 


5 V 
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4044 B Quad NAND RS Latch 


ビン 接続 ロジック • ダイヤグラム 



特徴 

• 4回路 RS フリップフロップ 

• 共通の出カイネーブル嫌子をもち. 3ステート出力を行うことができる 
• 正搶理入力型として4 0 4 3がある 


真理値表 


s 

R 


Q 

X 

X 

0 

High 

Impedance 

万 

o" 

T 

0 

0 

1 

i 

1 

1 

0 

i 

0 

1 

1 

i 

No Change 


X 25 Don’t Care 






■似似!;!:、 

■S3 K3 EiH E3IEE03IHHHIIHI 

丨丨リ丨 —_ ■■ ■ 
ESaKlKlEai^L WL!iZ^JHIILl 【】 


5 V 


日立 


富 


松下 


TC4044BP 


UPD4044BC 


HD14044B 


^■豔釅醞 

■■! !■ ■■ _l ■■ ■ 国 ■■ 




tPLH 


5V 


OV 


5V 


5V 


OV 


5V 


OV 


5V 


KjJBiJil i ■■ 丨 |jl_ r —Tl 



TUgf JMiiil Ml M 

■■■a Ea^mmMnnHi 

HI ESI ESQ I3HZII9H EIHH 



CD4044B 


CM044B 


HCC4044B 


HFE4044BP 


SCL4044B 




KHIIBlEsaHHa ■»■■■■■■ 


































































特徴 

n ステージのタイミング回路 

21ステージのカウンタ.波形用フリップフロップ2個.水用のインバータ回路より楕成される 
夕 Ii 3 i 常のインバータとしても使用できる. 


酬 IKOK1ES 

M 鼴驪圔鑾圜^3国 

^ ■翳圈驪嗫麗 = B » 

HI 鬮 S 醒 圜 S 題 

H_S 顆豔 EBBS 

^ ■騮篇釅冒 =^ B == 
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4046B Phase Locked Loop 



BIS ▼囑 
MpLM 



特徴 

P しし （PHASE LOCKED し00 P > 回路 

VCO および二つのフェーズ • コンハ•レータ.ツェナ.ダイオードを1ノ<ッケージに内葳 
FM . FSK の BIJOUS . 阓波数合成.判別.トーン•デコーダ. V - F 交換 H などに応用できる 



ALL INPUTS Art£ PROT£CT £0 
By COS/MOS rROTECTiON 
NE T WORK 


V SS 


v ss 



PLH 
(SIGN -> 


tPHL 

(SIGN -> PC 2 ) 


tPLH 

( ) 


^ ■豳 == 嘿圔 BB == 

HH^bb^sbibbbb 

















































Phase Locked Loop 


コンパレータ状態ダイヤグラム 



一般的 PLL 接統 


Source 
， Ollow#r 


Out 


R SF 
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4047B Monostable/Astable Multivibrator 


ピン 接続 



ロジツ 



特徴 

非安定および単安定機能を僱えたマルチバイブレータ 

外付けの CR によりパルス幅を可変できる.単安定のパルス幅 U2.48RC. 双安定の場合は 4. 40RC となる•リ 
作可能 

遂延回路や〇 S C などの応用が可能 

機能表 


(terminal connections 

OUTPUT 

PULSE 

FROM 

OUTPUT PERIOD 

OR 

PULSE WIDTH 

FUNCTION 

tov do 

了 0V SS 

INPUT 

PULSE 

TO 

Astable Multivibrator: 






Free Running 

4.5.6.14 

7.8.9.12 


10.11.13 

t A (10.11)*4 40RC 

True Gating 

4.6.14 

7.8.9.12 

5 

10.11 .13 

t A (13)«2.20RC 

Complement Gating 

6.14 

5.7.8.9.12 

4 

10.11.13 


Monostable Multivibrator: 






Positive-Edge trigger 

4.14 

5.6.7.9.12 

8 

10.11 


Negative-Edge i rigger 

4.8.14 

5.7.9.12 

6 

10.11 

t M (10.11)-2.48RC 

Retnggerable 

4.14 

5.6.7.9 

8.12 

10.11 


External Countdown # 

14 

5.6.7.8.9.12 


10.11 



Input Pulse to Reset of Exi«ro«l Counting Chip 
External Counting Chip Output To Terminal 4 


mtm 


RTC 

Ci) 




マノけバイブレータ 


osc 

OUT 


H INPUTS P«OT£CTEC 0T 
COS/MOS PROTECTION 


NETWORK 


SPECIAL fK COMMON 
WWTCTlON NCTWOAI 


ff 2 


ffl 


fF4 


}0)Q 


Too 



V SS 


CAUTION TERMINAL 3 IS MORE 
SCNSITIVE TO STATIC 
CLCCTRICAL OlSCHARGC 
EXTRA HANDLING PRE¬ 
CAUTIONS ARE RECOMMCNOCO 





トリガ , 


驪豳■纆 EBED | 臨園 

mi ■■■■■ ■■ 


100 


50 


40 


El HE! KE3 ES EQ3I ■■■■ HI 

■ HlSaKIIOE 3 l !!!：■■■■■■■■ 

■ BB 題！釅霾轉闇 i^sss 

圈釅驪 g 聞 SB == 


pa KS1K3 B31019 EHHIQilfll ES n 

驪圈 - ■■BBSS 


CD4047B 


HCC4047B 


SCL4047B 
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4048B Multifunction Expandable 8 I 叩 ut Gate 


ン接統 


OUTPUT J 

CONTROL 

Kd 


INPUT F 



CONTROL 

Kb 

V^ss 


6 Voo 

5 EXPAND 


INPUT A 


3 INPUT B 
2 INPUT C 




CONTROL 
10 K. 

CONTROL 
9 K c 



一力別相当品 


特徴 

8 入力 1 出力の多機能ゲート 


4 本のコント C7 — 
嫌能を楕成できる 


ルこよ 

• また • E 


より， OR, NOR, AND. NAND, OR/AND. OR/NAND 
EXPAND 入力により.入力を拡張できる 


AND/NOR. AND/OR の 


Kd 入力で出力をハイ•インビーダンスにすることが可能 




機能表 


OUTPUT 

FUNCTION 


BOOLEAN EXPRESSION K # K b K c 


NOR J ， ATBTCTCTFTp 75 TR 

OR 

OR/ANO J 叫 A^B+OD 卜 tE + F+G ♦⑷ 

OR/NAND J*(A+BK>DWT^G+H) 
AND >ABC0EfGH 

NANO J-ABCDEFGH 

AN0/N0R J-ABCD+“GH 

AND/OR J-ABCD^EFGH 

K^* 1 Normal Inverter Action 
K d -0 High Impedance Output 

EXPAND lnput*0 


0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
1 0 
1 0 


UNUSED 

INPUT* 

V SS 

V SS 

V SS 

V SS 

V DD 

v 00 

v DO 

V D0 


100 


50 


40 


50 


40 


300 


150 


120 


300 


QBI 闢曬■嗫聞 BBS := 
Bfl 髑霾霾■圓 = B == 

^9醞=爨憩 = bbbI 
圓鬮篇罾圚 s 題 




単位 


MH 



圜 ==^ SBBBB == 
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4049 UB Hex Inverting Buffer 


ン接続 




特徴 

6 回路 レべ;レ • コンハ # _夕 

出力反転型. CMOS — TTL / DT しへのレべ ; kCm を行う.出力信号のロジック • レベル 《:• 電源電圧によって決定される•入 
力 « E は.電源電圧を越えてもかまわない 
出力非反 fc 型として4 0 5 0がある 


gBB 匯霾驛 《 ESBai 題證 

園 KlIOEl [?■■■■■■■■ 

—■11 111■■■■■■ I —_i| I I ■■ ■■ ■ 
jWB—Bi lB !■! !■ ■■ I ■■ II I ■■ ■ 

PSB 驪釅钃 ■ 題 gsss 

№■■■■1 ins ■■ ■■ n e^ei n^znsi in ■■ 



剛 ■■ca ■■»■■«■■ 








































特徴 

6回路レベル.コンバータ 

出力非反転型. CMOS — TT し/ DT しへのレベルを行う.出力信号のロジック•レべ; Wi . 
電圧は，電源電圧よりも高くなってもかまわない 
出力反転型の4049がある 




こより決定する•入力 


exi ho Kim nznisiism 

1 U| l I MB 

— III Ml ■■■■■■ I _i I ■■ ■■ ■ 

BBI 驟溫篇轉圓 ^^sssl 

B ■■■ 霧麗 ^ ass 

■ 隱 ■ 顔圓 s 題 


CD4050B 


CD 4050 B 


HCC 4050 B 


SCL 405 OB 


SSiiilBBBB 

■■ 篇調 s 篇 












































































5 V 


5 V 


ns 


40 


20 


5 V 



0V 


ns 


20 


50 


5V 


40 


20 


5V 


20 


60 


ov 


20 


50 


5V 


20 


5 V 


30 


OV 


60 


PHL 

N -> OUT ) 


20 


30 


OV 


BO 


5 V 


IB 


OV 


5 V 


真理値表 


8 対 1 のアナログ.マルチアレクサ/デマノけブレクサ 
3本のコントロール入力により. 8本のアナログ•スイ 
y チを切り替えることができる.アナログ信号 電圧は 
VDD-VEE で15定でき.ロジック.コントロール 電圧 


電気的特性 


凡 • 


0^ 


( VDD - VSS ) より高くとることができる 
多チャンネル.アナログ.インターフヱースなどに応 




ffi 


10 V 


単位 


SCL 4051 B 




HFE 4051 BP 


Vos M 

OUT 


HCC 4051 B 


CD 4051 B 


RCA 


CD 4051 B 


S 


Voi at 
OUT IN 


MC 14051 B 


MOT 


BU 4051 B 


ーム 


M 4051 BP 


MN 4051 B 


松下 


MB 8405 IB 


士通 


HD 14051 B 


日立 


UPD 4051 BC 


TC 4051 BP 


NJU 4051 B 


単位 


一力別招3此 


LOG 
ICV 
CON r 



COMMON 
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4051 B Analog Multiplexers/Demultiplexers 


1_1 


明 y 

■■■ 


11 iiDG 目 DQ1I 




B 

n 

5 


5110540! 


4-0 5-0-4 0 0 4 4 

^-4 0 4 1 4 c E 

MBMNM4BUMCCWCWHCHF 


H1II1 



■EEEEEEsssssgl^^ 



s.iiiiBSiiiiii 國 iiilBi 



issHE 8 


1 


題 ^111 

Is 

■iil al SHI s iDI 

BiiaQi 

^noranrara^nBnH—- 


一 111111 

□□DDDDDnoa 
□□□□DQQDDa 
□□□□□□DDDD 

| 篇篇篇 










































































4052B Dual 4 Channel Analog Multiplexers/Demultiplexers 
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ビン接統 


OY 

2Y 

Y- 

COMMON 

3Y 

1Y 

INH 

VEE 



16 Vqq 
15 2X 

l IX 
I x 

COMMON 
2 OX 

13X 

10 A 

9 B 


ブロック • ダイヤグラム 


X CHANNELS IN/OUT 
2 10 ] 
⑪ （ g ) @ 



V D0 




B 


INH 




■ 


/ 

LOGIC 

1 c w r 1 

■ 


f 

铸 

Lt V t L 
CONVERSION 



/ — 



iNmoii 


1 

_l 


® v ss 




T6 


厂 TG 


1 tg 


TG 



1 ■機能 l 

m 

セレクタ 

入力 

4ビット 

出力 

1ビット 

回路数 

2 

3ステート 


ィネーブル 

し 






COMMON X 
OUT/IN 

- 


イ TG V 


TG 


ィ TG 


CD (5) d 

0 丨 2 


(5^ 


TG 


<D 


COMMON 

OUT/IN 


CHANNELS IN/OUT 


特徴 

独立した 2 回路の 4 対 1 のアナログ • マルチプレクサ/デ 
マノ H •アレクサ 

2本のコントロール入力により，4本の入力から1本を 
»択して切り替えることができる.アナログ信号電圧 
振幅 ( VDD - VEE ) は，ロジック Ut 圧 ( VDD - VSS ) より高 
くとること/^できる 

各種アナログ信号の®択，切り替えなどに応用可能 


電気的特性 


真理値表 


INHIBIT 

B 

A 


0 

0 


0».0v 

0 

0 

T 

1*. Iv 

0 

1 

0 

2*. 2y 

0 

1 

"T 

~ 

3 真 . 3 V 

1 

X 


NONE 




Hi 



EZ9 

rTJI 




■ 


■ 

a 

a 

n 


1200 



o 

o 

o 


520 


o 

o 

K3 

KTTM 

300 




n 

o 

B 

El 



■ 

n 

D 

O 

■3 


■ 

n 

o 

El 

■9 





M 

圃 




aia 

a 

D 



wm 






7 < - ド 
• ス 4 — 

•Ut K V 


aon 

D 



hi ， *%» 1 

»Uf^ ^ « - 4WB 

Vos Any Channel 

■a 



U2[^QSZ 3002 H 

BO 

1 

K1 





■ 

■ 


r ■スイ ッ チング 特性 

■ メーカ別湘当品 1 


VF1 

U7M 


• 位」 



■ 

5 V 



mm 

rrm 

SOP 

10 V 



mm 

fim 


El 


15 V 



ns 

三洋 

■■■■■ 

■ 


■ 

"ivl 



ns 

JRC 

NJU 4052 B 

El 

El 

10 V 



ns 

E^B 

TC 4052 BP 

n 

n 

15 V 



ns 

im 

UPD 4052 BC 

n 

n 


5 V 

30 

60 

ns 

日立 

HD 14052 B 

n 

El 

10 V 

15 

30 

ns 

富士通 

MB 84052 B 

n 

■ 

15 V 

10 

20 

ns 

松下 

MN 4052 B 

El 

El 


5 V 

HI 

■EH 

ns 

mm 

M 4052 BP 

n 

■ 

lOVl 

mat 

K] 

ns 


BU 4052 B 

El 

WOM 

15 V 

HI 

■^1 

ns 

I MOT 

MC 14052 B 

n 

• 


5 V 

450 

720 

ns 

ESI 

CD 4052 B 

El 


10 V 

wm 

320 

ns 

EQQI 

CD 4052 B 

El 


15 V 

mm 

wpm 

ns 


HCC 4052 B 

El 


tPHL 

(C -> OUT ) 

5 V 


Mm 

ns 

idtei 

HFE 4052 BP 

El 

n 

lovi 

■E^l 

320 

mm 

1 sss 

SCL 4052 B 1 

El 

■ 

15 V : 

KOI 

240 

mm 



■ 


fCP 

PJul 


typ 

単位 








[2131 





EXl 



rm 





IS9 



CH9I 
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4053 日 Triple 2 Channel Analog Multiplexers/Demultiplexers 


ン接統 


OY 2 


Z. 

COMMON 


INH 


▽EE 

▽SS 



真理値表 










6 v 00 

5 Y * 

COMMON 

4 X - 

COMMON 

3IX 


OB 


9 C 


EEsaaE « HB^Ha 




特徴 

« l 4 した 3 回路の 2 対 1 のアナログ • マルチアレクサ/デ 
マルチプレクサ 

コントロール入力により. 2本のアナログ信号から1本 
を選択することができる.«源電圧振幅 ( VDD - VEE ) は 
ロジック ® E ( VDD - VSS ) より高くとることができる 


篇 sSnEsm 臨趕 

^ S ^ S ^ iiB ^ mrara | B ^ B ^ BBra^KBSS 

I ^ M ^^ B ^ B — nriTiminu _| i ^^ Mhii ——_ ■, _ ■■ ■■ ■ 

^IUMB'ii \ Miii. ' I ■■ ■■ ■ 

1^——^1— friinirfi—_inTf ■■ ■■ ■■ ■■ i ■■ ii i ■■ ■■ ■ 

B 888888 匾鱺 saamii 驪曬霾豳 11 

I ■■ 職 ffiMP§aia._ISSg 圜醞 翻 I 

H|^||2!ISBEi&SIBDSSBQlK3iHMHIVnB^^^n^^BD^K3B!9ii&&l 






BMBIHaiiiilBB 


60 


30 


20 


20 


20 


20 


320 


240 


NJU 4053 B 


TC 4053 BP 


UPD 4053 BC 


HD 14053 B 


MB 84053 B 


NN 4053 B 


N 4053 BP 


BU 4053 B 


NC 14053 B 


CD 4053 B 


CD 4053 B 


HCC 4053 B 


HFE 4053 BP 


SCL 4053 B 


nn 

BB 
BB 
BB 
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4054 B Liquid Crystal Display Drivers 


，ン接鋏 


OUT 

OUT 


OUT 



ブロック • ダイヤグラム 

V SS(|) V££g) ^00(^) 


レンに加えることにより表示される 
液 flKO 小数^.正負などのセグメント点灯に逋している 



m 


し CD 




特徴 

4回路の液用ドライバ 

DFt ン《ルスを入力することで、 OUT 嫌子に逆相.または同相の信号を得ることができる. DF と同相の信号を液 Act ) バックア- 




BSB 圜醺醞轉圓 =B=dl 

— 鼴驪豔圉 

_ B = a = 飄圜 ^ s = 


ov 


5V 


OV 


5V 


SS 


■■髑 == 嗫覊 = B=g 

■IHHlssss 
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4055 B BCD to 7 Segment Decoder/Driver with Display Frequency Output 




BCD 


出力 

回峨 




OISPLAY- 
FREO OUT 


• Vss 

ALL INPUTS ARE 
PROTECTED BY 
CMOS PROTECTION 
NETWORK 


特徴 

BCD —7 セグメント • デコーダで，液 ft * 示器用の 
ドライバを t つ 

液晶表示?^)バックアレーンに加えるパルスを DF 端 
子に加えることにより，4ビット BCD コードのデータ 
を7セグメントの液品表示器に直接表示できる 
同»能で入力にラッチ回路のついた4 0 5 6がある. 
各種 B C D コードの表示器に応用可能 


真理値表 


一力另|湘当品 


QQDB DDBDDDBI 

DDQDI DDUDDIDD 


DQDDI 

lanna 

nann 

113111111 

anaa 

anna 

aann 

QQOa 

naiin 

Dana 

naan 


□DIIDDDD 

DDDDDDin 
DDDDDDDI 

□nnaann 

DDDDDOD 
DDnanaa 
DBIIDDDD 

pnnaDH 

Iddddd 

IDDDDD 
IDIIIIDD 
DDDDDI 




CMARAC 

TER 


Bn 




B ■聞驪醞嗫圏^ 


篇 _ BBE 疆■團圜 

5g5^HflllHEaiBi«!aco ■■■■■■■国 

ん’ r •へ 、… W 恐％^ベ」& a 1 ..\ T M W ’▼， ▼ ア：少？ i し； 


5 V 


NJU 4055 B 


TC 4055 BP 


HCC 4055 B 


篇 __||醒==3鼸 BBBg 

音 ■■■■ 顔圜 S 篇 


明明翻翻明 SmiBBiBBBB 

nDiaoi DPPnnnn 縣篇 


OV 


5 V 


単位 


MH 


MH 













































4056 B BCD to 7 Segment Decoder/Driver with Strobe Latch Function 
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# ン接続 




出力 


tm 


3 ステート 


コーダ 


BCD 


7セグメン 




ふ 55 

828 



0F our 


vss 


ALL INPUTS ARE 


UTS i 
: TED 


PROTECTED BY 
CMOS PROTECTION 
NETWORK 


特徴 

BCD —7 セグメント • デコーダで，液晶表示器用の 
ドライバをもつ 

液晶表示器のノぐソクアレーンに加えるノ、•ルスを D F 端 
子に加えることにより，4ビット BCD コードを7セグ 
メント液品表示器に表示することができる.入力側に 
データ • ラッチ機能をもつ 

データ • ラッチ機能を t たない t のとして4055が 
ある.各種 BCD コードの表示器に応用可能. 


真理値表 


I 4 • 一 ' ▲ I ， ' j 

DE3BD 

DDDE1I 

DODD 


anna 

□nna 

nooa 

IIQDIll 

nano 

DDDD 


nwmnnnn 

DDDDDDO 

DDDDBinn 

IlDDDDDU 


DISPLAY 


圈醚■纆 

If^^^jEaipaiEj 31 aiiiiai | i |U iii—_ mi 

■国 ■! ■■ ii i iii i ■■■■国 
Ea ESI 圓 




on 醞圈圜薛藏 bb := 

■圈二 ： S 麗^ 

醫調 ■■■ ■篇 

明明闢篇篇題 S B ■■醯■■囲 ■== 
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4059B Divide by N Counter 



単位 


5 V 


200 


100 


豳■雕圖 BB == 
圈曬驪嗫圏 = B := 

HfldBEBa^aHIE9l BraCSIffifllEaEI 

K ■■■ lE ^ a■■Ea ■■■■■■■■■■丨 

Ea ng oa ■■■■■■■■ ■■ 

KnaHMDEH 




































4059 B Divide by N Counter 
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4059 の分周地の設定方法 

How to Preset the CD54/74HC/HCT4059 to Desired -f- N 

The value N is determined as follows: 

N = (MODE*) (1000 x Decade 5 Preset ♦ 100 x Decade 4 Preset ♦10 x Decade 3 Preset ♦ 
lx Decade 2 Preset) ♦ Decade 1 Preset 
•MODE = First counting section divider (10. 8. 5. 4, or 2) 

To calculate preset values for any N count, divide the N count by the Mode. The resultant is the corresponding 
preset values of the 5th through 2nd decade with the remainder being equal to the 1st decade value. 

N 

Preset Value = - 

Mode 


Example: 

N = 8479, Mode = 5 


5 





Mode N 


Preset Values 


Mode Select = 5 
Ka Kb Kc 
H L H 



Program Jam Inputs (BCD) 



6 

J13 J14 J15 J16 

し H H L 


To verify the results, use Equation 1: 

N = 5 (1000 x 1♦ 100 x 6 ♦10 x 9 ♦1 x 5) ♦ 4 
N = 8479 
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406 OB 14 Bit Binary Counter And Oscillator 


°ン接続 


ヤグラム 





V D 0 


AOVANCES ONE 0IN 
NEGATIVE - GOING 
0 #0) 


COUNT 




特徴 

発振回路と 14 ステージのフリップフロップを備えたバイナリ • カウンタ 

RC. もしくは水 ift 発振 M を外付 (tT ることにより，内部にオシレータを榷成することができる.クロック UJt ち下がりエッジで力 


ウント • 4, 5. 6. 7. 

M H” でリセット 


.12.13. 14ステージのタップ出力をもつ 


B ■圈曬離鼴 BB == 



^^^BisaKiKiiEa^aiLs^naHEiHH 


SGS 


CD4060B 


CD4060B 


■■ ■■■ 国 ■■ n n ii i ■■ ■■ ■ 
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4063B 4 Bit Magnitude Comparater 


# ン接続 


-16 
_ ， 1C 


V DD 



■HBHRHKB 



メーカ別相当品 


特徴 

4ビットのバイナリ • コード比較器 


4 X 


, B . 二つの4ビッ I 
n ビットの比較器に 


卜 BCD コードを比較し • A > B . A = B . A < B , の比較》$果を出力する 
:拡 5 S すること/能 


IN 嫌子を利用することにより 


•ーボ•モータ • コントロールやプロセス.コントローラなどに応用可能 


真理偭表 


INPUTS 


驊醚圈疆 EQEia^^ 

CH Ki H^l E3I OH mUMIS ITMI 

——■!>■■ ■■ ■■■■■ i mi\ in ■■ ■■ ■ 

■B_= 圓 BB== 


5 V 


OV 


COMPARING 


CASCADING 


OUTPUTS 


A3. B3 A2. B2 A1 # B1 AO BO A<B A • B A>B A<B A _B A>8 

A3 > B3 X X X XX X 0 0 1 

A3 ^ B3 A2>B7 X X X X X 〇 〇 I 

A3 ^03 A? • B? A1 > B1 X X X X 〇 〇 I 

A3 t 03 A2* B2 Al - B1 AO > 00 X X X 0 0 1 


200 


00 


80 


00 


100 


80 


50 


500 


50 


50 


500 


A3 - B3 
A3 B3 
A3 B3 
A3 • 83 
A3 B3 
A3 • B3 
A3v B3 


A2>B? 
A? B? 
A? » B2 

A2 ^ B2 
A? ， B? 
A? • B2 
A2 - 82 
A2 • B? 
A?< B? 


AO >80 
AO • BO 
AO r BO 
AO • 80 
AO、BO 



=■■1 細 


OV 

20 ' 

5 V 

—■—H 

14 i 


00 


400 


80 


00 


80 


RCA CD 4063 B 


HCC 4063 B 


BPBI 驪 — _ 

^ ■ 離 : ： ^=BB== 
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4066B Quad Analog Switch/Multiplexer 


# ン接統 


等価回路 


SWITCH 


IN/OUT 


IN/OUT 


CONTROL 


CONTROL 


V SS 



CONTROL 




イネーブル 1 なし 


v O » 


ラ 


v ss 


NORMAL OPERATION , 
CONTROL-LINE BIASING 
SWITCH V 00 

SWITCH Off.VQ 


ALL m P m SUBSTRATES 
COMNCCieO TO v D0 



signal-LC 

^ SS ，、 


v 00 


NG£ 



ALL CONTROL 
PROTECTED BY COS/MOS 
PROTECTION 




特徴 

4 回路のアナログ • スイッチ 
コントロール入力により.それぞれ彼立に ON/OF 
F できる 

各種アナログ信号の開閉に応用可能. 4 016 B とコ 
ンパチブルであるが. 4 06 6 B の ( J うが ON 抵抗が 
低く，旧餅性が良い 


気的特性 


鐵 ESS 轉 篇 


BW 團 I—i ll 

gHasbuii 


圈_|〇■■翻：： 

驗篇圜 s 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


066 B 


066 B 


NJU 4066 B 


TC 4066 BP 


UPD 4066 BC 


HD 14066 B 


EflKlKlES^acniE 

i riVJ hti BBTii n 


Vc- V^ss- -5V. -SVp.p 
< Sine Wave) # /?l ™ IkQ 

20 Iokio ^ - SOdB ( Switch OFF) 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


BP 


4066 B 


NC 14066 B 


CD 4066 B 


CD 4066 B 


HCC 4066 B 


HFE 4066 BP 


SCL 4066 B 


































































4066 B 


Quad Analog Switch/Multiplexer 


応用例 （ 4 チヤ 
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4067 B 


6 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 


# ン接統 




特徴 

16 対 1 のアナログ.マルチプレクサ/デマルチアレクサ, 
4本のコントロール入力により.16本のアナログ信号 
を切り替えることができる.インヒビット嫌子により 
すべて切り離すことも可能 



真理値表 


Inh 


S^^cttd 

Chann«l 

None 

0 


^ ■圈： = 轻器 BSB == 


B= 

BM 麗匿靈 ^^^ 

P 311 議 ■■ 

BhHaM _u-FMaiiigg orMi— ir,^ 

I 國■ 驪曬鼴国 圜 SgS 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


RCA CD 4067 B 


SGS HCC 4067 B 


HFE 4067 BP 


^■EbbIS^SSS 































































4067 B 16 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 




■ 級 IE 





B : 





IB 

IBBSg 







Q 



BiH 



m 



v 00 


ALL INPUTS PROTECTt 
COS/MOS PROTECTION 


- 87 - 




電気的特性 


7\= — 40〜+85て，標準谕は叉= 25て） 


■雕圃圈 ■ 

■ Irphnh^^i 篇畐惡篇国 

篇驗 d 

—^wwRgiiBni! 1111 fgni MiHfaMEaliliJKJ 

a^BagllH 


■ 


H ■ 題調 ■ 

■^■bmbbI 


mm 

lEua 


(&> 


ft V 7| v | I 


_MMlEaraiii_IQ9P| 囲 99 

Bnass^BKSBB 

-^—jgrmn ——— 

B^UfE||HpHHBKxzBEIB5CSQBEiHi^3 


• ▲»« の姐合せ 
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4068B 8 Input NAND Gate 



特徴 

8 入力 NAND . 

同じビン KW て _ の異なったものとして NOR の 4078 がある 


翻 卜， !， .mitS KBi 

■酬 ■■ ■■ ■■■ 丨丨■■■■国 

B ■髑釅醞■麗 SBS5 



R^^PEaBHHOa ■■■■■■■■■■ 

■ 画 ■■ca ■■■■■■■■■■ 









































4069UB Hex Inverter 
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5 V 



ns 


ns 


ns 


ns 


50 


60 


30 


ns 


in 


55 






10 


55 


5V 


40 


5V 


ao 


ov 


80 


00 


00 


00 


n 


■的 


m 


VDD 


S 


SCL 40691 JB 


HFE 4069 UBP 


HCC 4069 UB 


ns 


tPLH 


MC 14069 UB 


BU 4069 UB 


M 4069 UBP 


MN 4069 UB 


松下 




HD 14069 UB 


日立 


UPD 4069 UBC 


TC 4069 UBP 


JRC 


100 


5V 


NJU4069UB 


15V 


MLC 4069 UB 


40 


mi 


スイッチング特性 


メーカ 別相 1 1 品 






v oo 


I1BIB1III 


( , ( % 

6 9 6 
0 6 0 
IU4C40W 
NJLTCUP 


p B 
UB9U 
9 6 
6 0 
o 4 
M4BU 




HFE 


lB 圜闥圍圍圈 HBi 



1 ■篇篇篇篇篇 BISIS 

iiii 

SI 


V V V 
5 0 5 


■I 





EEBBi 

_|驗圏 SiSiiiSi 塑 

1 
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4070B Quad 2 Input Exclusive OR Gate 


# ン接統 




mmm 


特徴 

徊_2入力 XOR 

间じビン Id 列で機能の異なつたものとして XNOR の4077がある 


真理値表 



Where 1 = High Level 
’’ 0 = Low Level 

J = A ® B 



5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


HHMEsaioiOEainrHHHHi 

ID|i||^^gE9Eii]K3m inmniMSiEiEi 

MB— 醑 a 闇 sbrs 
M il 嘿釅醑 a_^gRR 


日立 HD 14070 B 


富士通 MB 8407 OB 


松下 MN 407 OB 



BU 407 0 B 

MOT 

MC 14070 B 


QK 


w ^ mmmMwmu^mmmmmmwm 

im —— irr TTsn rrriT ^^ MTa — 

Ea — i — imnninhi 1 —--.- 

■n ■■■■ ■■■■■■ || i ■■，■■ 

MmmmmmwmmmMmm^immwm 


HCC 4070 B 


HFE 4070 BP 


SCL 407 OB 





















































4071 B Quad 2 Input OR Gate 


ピン接続 



ロジック • 

ダイヤグラム 


等価回路 


1 ( 6 . 8 . 13 ) 



2 ( 5 . 9 . 12 ) 




特徴 

• 徊路の2入力 OR 

• 同じビン K 列で機能の異なった L のとして， NOR の4 00 1. NAND の40 11. AND の4081がある 


一力8湘当晶 


ッケージ 


— 

VDD 

typ 

•ax 

ETfil 



パッケージ 


5V 

100 

■^il 

mm 

rwm 

rrai 

im 

50 

100 

mm 


MSM4071BRS 

El 

■ 


isa 

n 

TjI 

mm 


MLC4071B 

n 

• 


WSM 

100 

200 

mm 

JRC 

NJU4071B 

• 

• 

im 

■EH 

100 

3l3I 


TC4071BP 


• 

HHHHH 


KH 

Ka 

mm 

GE9 

UPD4071BC 


參 


msi 

fH 

■ 

mm 

日立 

HD14071B 

• i 

• 


iFPl 

60 

■E3 

mm 

r?so 

011111 OH 

• 


K59 

m 

Til 

mm 

松下 

MN4071B 

• 

El 


Ea 

■^i 

liPil 

mm 

mm 

M4071BP 

m 

■ 

t rn し 

(IN -> OUT ) 

im 

WEH 

120 

mm 



■ 


I™ 

K3 

90 

mm 

dsS9 

MC14071B 

El 

• 


Ea 

■ 


ns 

ESI 

CD4071B 

n 


iTiPl 



ns 


CD4071B 

m 


iPPl 



ns 


HCC4071B 

n 


tPHL 

( ) 

5V 



ns 

1 SIG 

HFE4071BP 

• 

• 

10V 



ns 


SCL4071B 

n 


15V 



- 1 

ns 



■ 



VDD 



単位」 





r CD 

5V 








I lr 

10V 



nf 


■■■■■ 

■ 

■n 

- - 

15V 



MHz 




r - 
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4072B Dual 4 Input OR Gate 











特徴 

• 2 回路の 4 入力 OR 

• 同じビン Id 列で嫌能の異なったものとして • NOR の4 002 • NANDO 4 0 12. AND の4 082がある 



^■ 圈豳騍鋈 oana 臨題 

^■■■■■ KiEa ^ □■■■■■■■■国 

い I— W !■ ■> ■!!' i< ■■■■国 

_—lit I— ■■■■■■ I -Mil III ■■■■国 

pm 鼴釅曬轉圓 i^ss 
H 圜釅釅 ■ 麗 ssss 

画 ■■ESEKlEIMaHEHH 


MC14072B 


CD4072B 


CD4072B 


HCC4072B 
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4073 B Triple 3 Input AND Gate 


Wfmm 

■ ! ■■! !■ !■ii m\\ i ■■ ■■ 


00 


00 


80 


20 


90 


120 


90 


M [ 驪豔 — 網 


TC4073BP 


UPD4073BC 


HD14073B 


3B 


MN 40738 


114073 BP 


i ■鬮篇圔 園；題 

■Hi ■顏 ^^ssl 

B ■闢 BB 國 BBBB 
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4075 B Triple 3 Input OR Gate 








特徴 

3 回路の 3 入力 
同じビン 



OR 

て繼 


の異なったものとして • NOR の4025, AND の4073, NAND の4023がある 



Eocracaoi psh("bihebszb 

Kca__E9HBII^BJlEn9_ 

EII!1 HO ■EU E9 E3HI EZISSpH EI HI 


K1 H^l KEin EESI CZ^IEaH 【】 K^l| 

剛 KiH^nE^aiEZM^Hnn 

■■■■■EsaKiiiOEi nnacizMsiiEaEi 

Mlfe ■ 醑 a 圈 ^b rsI 

BaM™^H^p—-- 

|||i^^n_H»E3IE]aa[^MSHEHH 


ov 


5V 


OV 


5V 


NC14075B 


CD4075B 


CD4075B 


HCC4075B 


HFE4075BP 


SCL4075B 


H^^^EaiBi—■■■■■■■■■■ 

Bl^ ■ 画 ■■ca ■■■■■■■■■■■■ 
























































4076 B Quad D Type Register 


•ン接統 


OUTPUT 

DISABLE 


_ 


深 T •: a \ た^^^^^^ 


Wh 


、tf Output Onablc M or N •» high, the outputs jrt 
high impedance itaicK howtvtr t*qu«nii«l operation 
i (lops is 001 aHected. 

.evel X • Don't Cart 

ev«l NC ■ No Changt 


V SS 




■■■■国 

剛 K»E[|ElE^aE2MaBIEa^ 


5V 


OV 


5V 


200 


00 


80 


200 


100 


JRC 


東芝 TC4076BP 


日立丨 HD14076B 


松下 


(CLK •> 


(RESET -> 


tPHL 

(RESET -> Q ) 


5V 


0V 


5V 


0V 


MOT 


RCA 


MN4076B 


114076 BP 


MC14076B 


CD4076B 


CD4076B 


HCC4076B 


HFE4076BP 


SCL4076B 


W^^MMmmnmiMr^mmmmmmmwmmm 
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40 フフ B Quad 2 Input Exclusive NOR Gate 



5V 


ns 


ns 


ns 


ns 


50 


65 


130 


65 


7B 


280 


40 


ns 


40 


ns 


100 


50 


7B 


00 


5V 


40 


50 


ov 


00 


5 V 


SCL4077B 


SS 


HFE4077BP 


HCC4077B 


CD4077B 


HC14077B 


MOT 


BU4077B 


HD14077B 


MLC4077B 


ツケ—シ 


一力別相当招 



XNOR 


ill 


11 


7 

40 


疆圍 ■ 


圍嘔|驪圓 ■■■■■■■■ 


II 




■■■■ 


㈣^^^^^_ _^^^|^|^ 

1 












































4078 B 8 Input NOR Gate 



等価回路 


\ |エ / 娜 II し 〆 /リ 〆 /i 

し 〆 ；し 

MCI 4078 B 


HEF4078B 


/iPD4078B 


HD14078B 


MN4078B 



■ 

liE 

■■ 

■ 


特徴 

8 入力 NOR 

同じビン配列て IMg の異なったものとして NAND の4 0 6 8がある 




00 


80 


00 


100 


H ■■ 髑圉醞 ■ 調 SSB= 

E^EK»HEHC1 

''w ibi'bi i ■■hi 11 ■■■■国 

H ■鬮曬醑圈圜 S 聞 


OV 


5V 


5V 


TC4078BP 


UPD4078BC 


HD14078B 


MB 84078 B 


MN4078B 


M4078BP 


MOT MC14078B 


■iiaaiB 

n ■髑 bb 鑾麗 




CD4078B 


HCC4078B 


SCL4078B 


■ 。 ■■■■■ 国 ■■ ■■ imi u ■国 

■■ 

圜：=圉=^== 
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特徴 

4回路の2入力 AND 

同じビン K 列で機能の異なったものとして. NOR の4 00 1. NAND の401 1. OR の4 0 71がある 



一力另 I 湘当 ft 



EEBI 1^1 K3 K9 KIS 1111111 UIEISimiHI 

nn 
■: m 

Kim 


BHI 匾■■异器! 

■■■■■■ ESa KH KU B3 目 : JH 
umi Ea BKl KEin EEia 

画 ■ Bo n d 

ES9 ^dl IE3 B3I 

■WWMBBi 111 JBI !■ ■■ I ■! I TTl 

體篇 

回 K^iEa^BC^ 

匾釅醑 

画 ■■E3IEiaaE^IEH^« 


MLC4081B 


NJU4081B 


TC 4081 BP 


UPD4081BC 


IB 


IB 


BP 


IB 


MC14081B 


CD4081B 


CD4081B 


HCC4081B 


HFE4081BP 


SCL4081B 





単位 

































































特徴 

• 2回路の4入力 AND 

• 同じビンで機能の異なったものとして. NOR の4 0 02 . NAND の4 01 2. OR の4 0 7 2がある 
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一力另|湘当岛 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


鼸 

hi 


UPD4082BC 


MB 84082 B 


82B 


BP 


■■，川 

■■ 

r 勺 ■■ 1111 1 — ■ 

■ ■■ l'l ■■ ■— 

nsEimmmMwmmm 


MC14082B 


CD4082B 


2B 


HCC4082B 


HFE4082BP 


SCL4082B 


■■1匯==■懸 bss = 

■■顔圜圏 g 

HBiBBiSSSE 
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4085 B Dual 2 Wide 2 Input AOI Gate 





特徴 

2 回路の A N D/O R インノ く一夕複合ゲート 
インヒビット機能をもつ 


等価回路 


mm Iaoi 


入力数 . 

索相 


驗驟歲 raBQBZS 臨霞 

Pia-ElHEillSIlE — ■•ド 

■VJ _(01 T^limWTg ——— 


ov 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


NSM 4085 BRS 


ns 1 JRC 

Cl I TC 4085 BP 


^^^B ltMTilTilgy rT ■画 1 I ■■■ 画 ■ 

№ 91 髑曬醑嗫藏 SH == 

HH 驪 釅 ■■ 駿 ^ gRB 

IliWWIlll ■■ ■■! ■■ ■■!!■■ HI I ■■ ■■ 


ESaKHKIlES ■■■■■■■■ HUH 

HOlPrM WMJtr 邏 


5 V 


OV 


5 V 


単位 


MH 


MH 


MH 































































4086B Expandable 4 Wide 2 INPUT AOI Gate 


ピン接続 


等価回路 



特徴 

• 拡張入力をもつ AND / OR インバータ複合ゲート 
• I NH I B IT / EXP . ENAB し E / EXP の二つをもつ 










一力別湘当品 












I ■■ !■! !■ ■! —I ■■ ■■ 

醑鼴嗫圓 BS == 

體篇陽轉麗篇 =1 

■IMHHHEaKilEaB 900 

醞篇曬霤篇〇9|| 

^ ■ 圈觀 ^=BB== 
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4089 巳 Binary Rate Multiplier 




-15" OUT 1 
SELECT IN C 2 
SELECT IN D 3 
SET TO -15 - 4 
RATE OUf 5 

RATE OUT .6 

INHIBIT 7 
(CARRY) OUT 

8 



特徴 

4 ビット•バイナリの比率演算器 

CLOCK 嫌子に加えられたパルス 16® ごとに ， SELECT I N 嫌子に設定したパルス数が出力される. ADD モードもしくは 
MULTIPLE モードにて接枝することで.各種比率演算が楕成できる 
周波数シンセサイザやデジタル•フィルタなどに応用可能 


0 


90 


66 


30 


60 


00 


20 


CD4089B 


CD4089B 


HCC4089B 



■■■■■■■■■■■ 

圍 oa ■■■■■■■■■■ 

















































































4089 B Binary Rate Multiplier 


真理値表 


BBBBBSKHBBIIE 3111 &IIIBHIIBBil^Bi^9^9 

■a 關 ■ 目 ■■■■ 

BBiBiHHHHBIBHBH 

删 B 關 ■■■■■■BIBB 

EIS91HBHBHHHHH 

B 昍 ■■■HHIBHlEnQB 


カスケ ー ド接続 


H»H 

isSBIBlSHB 

KMljliH 


■ 


(a) Add モ 


(b) Multiply 


CLOCK 


COUNTCR STATE 


ulilfl 


UT BIT MAY BE FlLLCOlN THIS COUNTER STATE 
SIGNIFICANT C 04089 CASCADED IN THE ADO MOQC 
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4093B Quad 2 Input NAND Schmitt Trigger 


ヤグ 


.9J5) 


m 



8 


PUTS P^OTCCTCO 
: TION NETWORK 


£ 



NAND 


入力 


あり 


□ 


当品 




■■■■■■ ko 【n pbi Hnmi 12X239 


ov 


5 V 


as 罌圍驪 ■» ■織織 

_ii|_i ■■■■■■ 丨 ■■ ii iii ■■■■国 

醞曬圈 S 圏 ^ BSB 

IB 匾 ==a 闇 ^ as 


93 


X4093B 


NJU4093B 


TC4093BP 


UPD4093BC 


HD14093B 


画 ■■CaHHHHHH 


OV 
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1—■ «!__■ 

BlIlHl 

bi^H 


g 回■■驗 gg 


mmm^wBumwmmm 

dEI K3 Idl!] EP E^H HZIIilinnS EHH 

■■■^■ESaKIilKlES ^MHHHI 

niHIBEDIKSI^Ell EQaHHBHHmi 

■■ m\ !■ ■! ■■ i ■■ ■■ ■ 

IH ■■ ■■ ■■ ■■ I Ml I ■■■ 国 ■ 

fpni^HEaKKlEIiaES ■■■■^■■■■国 









HS 髑醞酮罾 @^sss 

^^ B==ssbsb 

_ B 鼴圔醑冒麗；5呂=1 

^^^■■■i^aKlHlOS ■■■■■■■■■■■■ 




5 V 


90 


95 


ns 


00 


oc 

oc 

NC 

0 


ns 


70 


135 


LK 


ns 


95 


420 


OUT 


ns 


84 





95 


ns 


20 


ns 


40 


00 


5V 


ns 


00 


40 


5V 


50 


OV 


00 


5V 



m 


m 


fCP 


190 


sss 


SCL4094B 


HFE4094BP 


HCC4094B 


CLK •> 


250 


CD4094B 


CD4094B 


MOT 


MC14094B 


BU4094B 



MN 4094 B 


ParalM 

Outputs 


富士通 


tPLH 

OUT 



UPM094BC 


TC4094BP 


H?¥ 


特徴 

8 ステージのシフトレジスタ 

シリアルもしくはパラレル入力，パラレル出力のシフトレジスタ.ストローブによる出カラッチ機能およびイネーブルによる 3 ステ 
ート溅能がある.クロックの立ち上がりでシフトする 


真理価表 


タイミング • チャー 


当品 


メーカ另 


BY COS/MOS 
P»K)TCCTI0N HCVifORK 


fi- 


出力 


パラレル/シリアル 


アル 


STROBE 


4094 B 8 Stage Bus Compatible Shift/Store Register 



vsss ' 
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4095B Non Inverting Gated JK Master Slave Flip Flop 


NC 


RESET 


レ ss 



特徴 

• AND ゲート入力を待つ GATED JK マスタ•スレーブ•フリップフロップ 
• クロックの立ち上がりにて伝達 


反転入力か巧能な4 0 9 6がある 


真理値表 


SYNCHRONOUS OPERATION (S -0 R-O) 


ASYNCHRONOUS OPERATION 
(J and K - DON # T CARE) 


■nnHja|innnH^^I 




一力別湘当品 


觀驟認纆 EBBS 臨霞 

EnSIKillOESESIIIIIHIHHH 

gglTL»lKiMBMPI 

■ E9 K£3 EH! ES ■■■■■■ ■■ 

lEa—a uia i^ai—■■■ 

I 髑醞醞嗫 @ BSBB = 

MmamEiw^wmEEmmmmmwmmm 





OV 


5 V 





















































4096B Inverting Gated JK Master Slave Flip Flop 


ビン接続 



ロジック • 


- [> 



. ^ 

i_ 舞 UTS ••OTCCTCO 

STANOAAO COS/MOS 
^•OTCCTiQN NCTWOIIH 



特徴 

• AND ゲート入力を待つ GATED JK マスタ•スレーブ•フリップフロップ 
• クロックの立ち上がりにて _ 


真理偭表 


SYNCHRONOUS OPERATION (S-0 R-0) 


Inputs B«for« i 
Potitiv* Clock 

Outputi Aft«r 
Potitiv* Clock 

Transition 

Trantition 

■ 

■ 

■DBH 

m 

■ 

Hn 




■ 

■ 



# For CD 40950 For C04096B 
J-J1 J2 J3 J_ J1 J2 J3_ 
K-K1•K2 -K3 K- K1•K2-K3 


ASYNCHRONOUS OPERATION 


U and K • DON'T CARE) 


S 

R 

Q 

Q 

n 

■ 










■B 

am 

■Bl 



o-Vss ， i.v DO 
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4097 B Dual 8 Channel Analog Multiplexer/Demultip 







インヒビットによりすベての 


8SB 圈罾醞習 ESEBI^ 

^■圈 ==S 鼷 =BB=I 

^9 .釅鱺 S 闇 =B== 


^9=_shssb 

■ 觀 ■BMBgHB 


CD4097B 


SGS HCC4097B 





VDD 



単位 


MH 


MH 


MH 



Mmwmmmr^wmmmmmmmwm 















































4097B Dual 8 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 


電気的特性 


( 叉= 一 40 〜 +85 •に T a = 25 - C ) 


• w ぶ灸 n 


Signal Input K. » Jnd Output v V #i ) 


/U V.^Vou 


V ^ 


d kkk 

470 1200 
182 520 
125 300 


JfL . fro : の 2 


w J-f- t/tOFF 


_5_ 0.04 150 

15 0.04 600 

冬 ，tOFF 0 18 xO.l =1000 


■^=55l=fl 

BHHHBgssI 

■■SH IZQXQQIH^^H ■■ HI EDO BA KH 

^2!232EQdSS2ESCSSS&EH 


mmU 

SSBSQj 




BBPiaB 


■■■■■■■iaHiH 

讕 ^^^9 ■■國 
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4098B Dual Monostable Multivibrator 



1111 HHI 国 


NOTE SCHEMATIC SHOWN IS 1/2 Of TOTAL 
PACKAGE. TWO SETS Of TERMINAL 
NUMBERS ARC SHOWN TERMINALS 
I.0J5 kni ELECTRICALLY COWNCCTCO 



特徴 

• 彼立した 2 回路の単安定マノけバイブレータ 

• 出カパルス 幅 < i:CR によって!^.約 0.5 CR ( C ^0.01/ iF ). リトリカ可能.トリガ箱子 ii , 立ち上がり.立ち下がりの二， 


ある 

パルス遅延回路.波形整形回路などに応用可能 

機能表 


タイミング•チヤ ー 


WD R 


— MODE SELECTION _ 

ADDRESSED FUNADDRESSED 
— LATCH_LATCH 

Follows Oata Holds Previous 

State 

Follows Oata Reset to "0" 
(Active High 8 Channel Demulti¬ 
plexer) 

Holds Previous State 
Reset to-0^ I Reset to "0" 


INPUT PULSE TRAIN 



RETRIGGERABLE MODE PULSE WIDTH 
(♦TR MODE) 

NON RETRIGGERABLE MODE PULSE 

WIDTH 

(♦TR MODE) 



■■■■■■■国 

||HM M M 

髑圈醞 g@BB== 

画■■■311^9^]^1«3国 


OV 


5V 


B^sbs^bsss 


WO - WRITE DISABLE 


R • RESET 



■ 

E 

【 


5V 


OV 


5V 


mmmmnmwammammmmmwm 

wmmmrmwmmmammmmmwm 



















































4099B 8 Bit Adderssable Latch 
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f gH LA TCML_ C 

13 


12 

O 05 


f v ss 

ALL INPV/TS AN6 
PTOTtCTEO 0Y 
COS/MOS PROTECTION 
NCfWORK 





LATCH 


データとアドレスを設 


mn 


■HHess 

聞 

■■ ■■刚 


50 


40 


100 


50 


40 


75 


50 


00 


80 


200 


100 


80 


00 




日立 


TC 4099 BP 


UPD4099BC 


E39H 餵圉圈 shj=b== 


00 


00 


50 


00 


400 


50 


00 


400 


■w 醱麵 

■圓醫 

FSSHHimBEMEMai——■■ 

Em C73103 ■■■■■■■■■■■ ■■ 

^ ■ 聞：：圈 =BB== 
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40100B 32 Stage Static Left/Right Shift Register 



g^ ： i—i ijti it.— 

■I^^H 



徴 

32 ステージの R I GHT / し EFT シフトレ 


真理値表 

CONTROL TRUTl 

RECIRCULATE 

CONTROL 


シリアル IN / OUT . LEFT/RIGHT 


卜方向を投定 


REC I RCULATE コン トロールが n JB £ 
理延回路やし I FO ( 32 ビットのスタック • 
ぶスタ）としても応用可能 


KIIHHl；；^ 圈醑■嗫認 BSS:: 

basassaaalHBM 驗 sss 

驢題圜 明 

U ■DHII ■■■■ ■DU HISIK9 






















































4010 


9 Bit Parity Generator/Checker 



特徽 

• 8 ビット +1 パリティ•データのパリティ作成/チェック回路 


9ビット•データ<8ビット十1パリティ）に対し 
カスケード接嫌により，多ビット • データに II 


ハ 

可能.伝 


パリティを作成する.出カインヒビット場子をもつ 
• 伝送パリティ•チェックなどに応用可能 


真理値表 


Inputs 


Outputs 


D1D9 Inhibit Even Odd 

IVs-Evcn 0 _ 1 _ _ 0 

ZVs-Odd 0 0 1 


X * Don't Care 
Logic 1 * High 
Logic 0 ■ Low 


0 


0 


isa Kj] IO E3I iimHHH ■■ 

P^PJ|EEaBEIIE31!TEBa— ■—■ 
IttiUflUKsaKiKi^ESCSEaBiHaHMa 



35 


15 


10 


70 


50 


40 


70 


■B ■ 曬驟篇〇 5= 

cm k?7s cn ■■■■■■■■■■ ■■■ 













































- 114 - 


40102B 8 Stage Presettable Synchronous Down Counter (2 De< 


# ン接統 




特徴 

• 4 ビット BC D カウンタを 2 個僱えた 8 ステージの同 _ ダウン • カウンタ 

• 10進2桁の楕成で〇〜99までカウント.クロック禁止 (C I / CE ). 非同期アリセット < APE >. 同期アリセット < SPE >. 99にセ 
卜 （ C しできる 
• カスケード接絞にて多桁に拡張可能 


真理値表 



CLR APt 





bbddIHssbi 

nnnnIMII 



BCD) 


I KBFrTl 

EL£1 K3 HE3 n m ■■■■■ ■■ ■■! 

E » E » E]Ea ma ■■■■■■国 


00 


40 


300 


鶄曬霾匯圓 BB == 

髑醑醞 s 聞 BB == 

■MH^HEaEIIlKEaKa ESI ■■■■■■■ IH 

B^gP^EI3BElE3iraiilAU!Ma—._J— 

■i^^HKEsannKxioa ■■■■■■■■■■■ 
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40102B 8 Stage Presettable Synchronous Down Counter (2 Decade BCD) 






— 116 — 

40103B 8 Stage Presettable Synchronous Down Counter (8 Bit Binary) 


•ン接嫌 

> - 



16 V 00 



特徴 

• 8 ビット • バイナリ • カウンタによる8ステージの同_ダウン • カウンタ 

• 〇〜255カウント.クロック禁止 (C I / CE ). 非同期アリセット （ APE ), 同期ブリセット （ SPE >, 255カウントにセット <CLR 

胸能 

• カスケード接校により • 8 x n ビットに拡强可能.10進カウント型で4 0102がある 

真理値表 


CONTROL INPUTS 


CLR APt PI 


■■■■■国 


Ea ㈣ ■ n ma ■■■■■■ ■ 

髑醞圈释闇599== 



IHB ID IDH 

bbddHH^^hh 


SSnSiSSaSEBH! 


Pi 鰌 t asynchronoutiy 


Clt»f to count 


15 V 


5 V 


OV 


15 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


10 V 


5 V 


5 V 


10 V 


15 V 


VDD 


5 V 


OV 


5 V 


ns 1 日立 


ns 


ns 松下 


ns 


ns 


ns MOT 




ns 


ns RCA CD 40103 B 


65130 ns I SGS I HCC 40103 B 


ns 


■miaSBB 

画 mEiaos 
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40103B 8 Stage Presettable Synchronous Down Counter (8 Bit Binary) 






IBM 


PWOftCT 

PROUCT 


ARC 

Bt COS/MOS 
MtTWORK 


V SS 





40103B 8 Stage Presettable Synchronous Down Counter (8 Bit Binary) 


タイミング•チヤ ー 




篇篇議題■篇篇9篇 

Blmliliiiiniii 

SSsiSSiBB 

IsBSBBHBBBSSBSBBhhhh 


CO 401028 COUNT 




40104B 4 Bit Bidirectional Universal Shift Registe 


ツ接統 


PU 

BL 



一力 


ハ • ラレル•アリセットの各モ 


スイッチング特性 


tr 


tf 


tPLH 
(CLK -> Q 


tPHL 
(CLK ◊ 


VDD 


5V 


10V 


15V 


5V 


15V 


5V 


15V 


5V 


15V 


5V 


10V 


15V 


5V 


10V 


15V 


typ 


100 


50 


40 


100 


50 


40 


220 


100 


70 


220 


100 


70 


200 


100 


80 


200 


100 


80 


単位 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


440 


200 


140 


440 


200 


140 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


■ 


メ 


沖 




JRC 


厘 


日立 


富士通 


松下 




口ーム 


MOT 


NS 


RCA 


SGS 


S I G 


SSS 


TC 40104 BP 


CD 40104 B 


HCC 40104 B 


HFE4104BT 


5V 


単位 
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401 05B FIFO Register 


3 STATE 
CONTROL 



特徴 

• 4 ビット X16 ワードの F I FO レジスタ 

• SHIFT I N/OUT により F I FO 勘作をする . F I FO がいっばいになった場合には DATA OU 
合には DATA IN READY が ON となる 

• カスケード接枝により . 4Xn ビット . 16xm ワードの F I FO を楕成可能 

応用例 


00« 


CD 40105 


OIR MR SO 


00 

01 

02 

03 


CD 40105 


OIR MR SO 


00 

01 

02 

03 


r MASTER RESET pulM 
ctftcadmg by 16 N bits. 


b« •pplitd 


READY が.空の場 


H 驗■驟■翼 


0V 


ッケージ 
「SOP 








■ 

E 

E 


5V 


0V 


5V 




ns 日立 


^ ■圈圜醞■闇 BB == 
^ ■匾圜■■臨 = B == 


ns 


ns 


ns SSS 


RCA CD 40105 B 


HCC 40105 B 


— 闢釅霾 g _ aa == 



EzamncaHiiHHiHBHi 

EEo»«]ca 


OV 


5V 
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401 05B FIFO Register 


タイミング • チヤ ー 


MASTC 歟 
RESET 

SHIFT IN 
(DATA VAUO) 


IN^UTl 


SHIFT OUT 


\HP\)J ntAoy a 
CLEAR OUT) — 


OUTPUTSJcxjtput rcaO 
KOATA VALID} 


IMPi/TS 


3_9TAT€ 10 1 1 100110 101010 

狐％- 

OATAOOT « (UNKNOWN) - 

*AT V 00 »3V-RIPPLC TIME FROM POSITION I TO POSITION 16 

4 AT Voo^V-RlPPLC TIME FROM POSITION 16 TO POSITION I 

•DATA VALID to high l«v«l in advance of th« DATA OUT 
by • mmnimum of 50 nt tt \/〇〇 • 5 V. 25 m •! Vqo •10 V # 

•od 20 nt at Vqo •15 V for Cl • W) pf #od T a • 2VK. 


ロジック • ダイヤグラム 


MASTER 
RCSCT^ 


# 

SHIFT IN 


^)0i 


Cl CL 
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40106B Hex Schmitt Trigger 


ン接続 


ロジック • ダイ 






ALL INPUTS PWTCCTCO SY 
COS/MOS PWTCCTION 
NCTWOHH 



特徴 

. 6 回路のシュミットトリガ•インバータ 


電気的特性 



■葚篇 


一力另 | 湘当品 





EOC7SC 901 ■ 

Ean!3Ei3KaEBII^^flEiE ■㈣ 

EJKjllKiiJimMg^DIlZM]—Id— 


5V 


OV 


100 


50 


40 


00 


50 


40 


40 


70 


60 


40 






CEI lEj] EHEl ETOIHHHHI 


松下 


三菱 


ローム 






EF^ll IIBII ■! 1 —————— 

EEQHHIEna ■■■■■■■■■■ 


OV 


5V 

















































40107B Dual 2 Input NAND Buffer/Driver 


等価回路 



v 00 


123 



NAND 


入力数 




ITS PWTCC 
MOS INPUT 
ION NETWORK 


ICO 


S^^BS 驟^!認 


特徴 

• 2 回 RkONAND バッファ 

• 2 入力 NAND の出力にオーアン • ドレインの N チャネル MOS トランジスタをそなえ . 大電流でのできる.ワイヤード OR 


リレー • ランプ，し £D などの直接明®能 


真理値表 


DD 



nnniEi 

DDEBEa 

DDBIBa 

MMuamm 


•Requires external 
pull-up resistor 
(RjJ to Vdd- 

^Without pull-up 
resistor (3-state). 


B ■■匾釅醞轉薄 =aa 罾罾 

聞 SiKniKa 

(Ml 


OV 


5V 


5V 


OV 


5V 


OV 


豳曬釅 ■|[ ta = B == 

圓驪豔钃罾 

钃圈 = BB = 

■_s 暖圔 sss 

^ ■驪 ==^=BB== 
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401 08B 4X4 Multiport Register 



ック•ダイ 







OCA 

〇|赢 

03 轟 



特徴 

• 4ビット X 4 のマルチボート•レジスタ 

• 1入力. 2出カボートがあり.それぞれにアドレスを1¢$することで内部の四つのレジスタをアクセスできる 
それぞれ敗立に3ステート機能をもつ 
• 演 It ユニットやスクラッチ•メモリなどに応用可能 


真理値表 


231131 E3 KBK3HHH 

TS^WKMWSMMMWMiMEMWIMMMWKMMMi 

EBUHHEBKaEBOIEDlEaiBnHHBiHHi 


團 


B9mDODEiDDBUHHlE3K9 


HIGH L( V( L 0 LOW t€ v€l 萬 OON T CAQf /z hiGh OanC! 
4^4 s? ••••• IA tAOMf V4^t\ O f 1 rv 0 


OUTI 


WOR 

OUTI 


一力別湘当品 


5 V 


OV 


200 


出カボートには. 


200 


00 


富士通 


松下 


反■■■■■■■■国 

髑醞圈嗫憩!^ B == 


tPLH 
( RD/WR -> 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


mmmsimm MsaMmmmmmmmm 

- B3 « LJia EBa i 小: 1 勝!• ■ 国 ■■ 


HCC 40108 B 


BliiyiiWirrai—3-EHgll——■■■ 
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40109B Quad Low to High Voltage Level Shifter 


ン接統 


ENABLE 



OUT 


ENABLE 


16 Vdo 

15 ENABLE D 


14 IN D 


OUT C 
IN C 
ENABLE 



ヤグラム 



特徴 

• 4 回路の-し”から- H w へ40レべ/レ•シフタ 

• VCC-VSS のロジック( I 号を VDD-VSS のロジック信号レべ;レに変_する.また，各変換器ごとにイネーブル信号をもつ 


真理値表 


INPUTS 


.B # C # D 


ENABLE 
K B # C # D 


OUTPUT* 


E, F, a H 


LOGIC 0 - LOW(Vss) X • OON # T CARE Z • HIGH IMPEDANCE 

LOGIC 1• V CC at INPUTS and Vqo at OUTPUTS 


V D 0 










EEimiOl lilU ——■■ 

画 KUKlElf ^ H ■■■■■■国 


- X ) UT ( L - H )) 


HL 

- MXJT (レ H )) 


tPLH 

( IN ->0 UT ( H - L )) 


tPHL 

( IN ->0 UT ( H - L )) 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


40 


40 


30 


20 


70 


300 


ESI HEl K3 El F?0 ■■ ■■ 

Ej£l KEi] KH 3 E 3 IKZSEI ■■■ ■■ 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


140 


600 


440 


360 


EaiE3Ejiin-rBH—^—■■ 

■い jJ ■严動; 

KS!I K3 KS ESKI3HI El IHI 

ESI KE3 KH B3IHHHHHIHIIHI 


500 


240 



KSZI №1 EH R9 ■■■■■■■ HI HI 

EE 1 CIS C 79 03 HHI ■■ ■■ 


5 V 


OV 


5 V 
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4011OB Decade Up Down Counter/Latch/Display Driver 


LATCH ENABLE 
CLOCK OOWM 



特徴 

• 7 セグメント我示器用デコーダを内蔵した 10 道 アップ•ダウン•カウンタ 


触したクロック • アップ•ダウン入力をもつ. 


用のドライバを内■る.また.キヤリ/ボロー出力をもちカスケード接絞が可能 
备稽カウントの応用か可能 


真理値表 




一力 8 湘当品 


ジョンソン.カウンタとデータ • ラッチ，7セグメント • デコーダ . LED 


画 lOEaF ： ■■■■■■■■■国 

醞醞■嗫麗 BB == 

Bfl 醞霾釅 s 闇^== 


1 • High SlM 
0 ■ Low Suit 
X • Donl Car# 

• Typically 100 


ClOCk-up 


BiEii 

hi ■磬圓 

on ■釅醒 ■■ bb =: 



counting 



■ 

E 

I 


5 V 


OV 


5 V 


MH 


MH 


S 豳凾 = BB == 






































































40147B 10 Line to 4 Line BCD Priority Encoder 




一夕の最上位ビットを検出し， BCD コードで出力するアライオリティ•エンコーダ 
ド • エンコーダや10ライン - BCD 変換»などに応用可能 


真理値表 


811 ■■■ 



■圈驟■驊 ES_S3I 酷愚 

聞 ■■■■■■国 

B- 釅釅嗫圓 ^B== 



SSiaSSS 





































































40160B Synchronous Presettable BCD Counter 




V D0 

CARRY OUT 
Ql 
02 
03 
04 

TE 


LOAD 



特徴 

• 非同期クリア JTf をもった同)^ 4 ビット 10 進カウンタ 

• 同期アリセット機能をもつ.カスケード接嫌が可能 

• バイナリ.タイプの4016 1. 同!^クリアを持った4 0162がある 


真理値表 


■ Bm — 


5V 


ov 


5 V 


ns 


40 


ns 


ns 


50 


25 


ns 


70 


ns 


9 S 


ns 


50 


25 


ns 


20 


ns 


80 


200 


60 


160 


80 


ns 


400 


5V 


ns 


40 


ns 


ns 




50 


00 


5 V 


脱 


SCL 40160 B 


HEF 40160 BP 


HCC 4016 OB 


CD 40160 B 


CD 40160 B 


MC 14160 B 


MOT 


ローム 


160 




松下 


HD 140160 B 


日立 


UPD 4160 BC 


TC 40160 BP 


クリア 


BCD 


PI 

11 ali 


pi—I 


1111 



Be 

o 



rt rc 

B B o o 
0 0 6 6 
6 6 11 

0 0 4 4 

CD4CM0HCCHEF 



圔圜圚 B 圜 _H 

^^^^^^lsssslss^^l 

pilBEalsnga i Eai B 圈 I 



11 iEi - iil 圔霾曬鼴圏 

聞 i 聞圈一驗 


V 

O 






























































40161 B Synchronous Presettable 4 Bit Binary Counter 



CLEAR — ' 
CLOCK — 
PI 一 
P2 一 
P3 一 
P4 — 
PE —— 

VSS — 



V D0 

CARRY OUT 
01 
Q 2 
Q 3 

04 

TE 


LOAD 



II 

■ 


INPUTS MOTCCTC 
•T COS/MOt WI0T1 
WITWOWPC 


特徴 

• 非同期クリア嫌子をもった同)^ 4 ビット•バイナリ•カウンタ 
• 同期アリセット機能をもつ.カスケード接可能 
• 10進の4 0160•同期クリア後子をもつ4 0163がある 


真理値表 


aS^BBa^SBB 
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40162B Synchronous Presettable BCD Counter 



特徴 

• 同期型クリア嫌子をもった同)^ 4 ビット 10 進カウンタ 
• 同期アリセット»能をもつ.カスケード接校耐能 

• バイナリ • タイアの4 01 63. 非同期リセット • タイプの4 016 0がある 

真理値表 


mniHBnaBHHai 





一力甲湘当品 





i!iiJm9E!!9 LJnl |PHP|^pn||EE2EES 
E3H!Ii]E!3Ea 

E£IK ； HE[]B!a !□«■■■■■■■ 




Ea-EHEHEIIILL : 臓 
E3EJE3IE ■は ■LM53—_ ■■ 



-> COUT 



-> COUT ) 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


ov- 


5 V 


5 V 


OV 



40 


00 


50 


40 


200 


80 


00 


80 


60 


25 


95 


70 


25 


95 


TC 40162 BP 


UPD 4162 BC 


HD 1 40162 B 


i■■ 

E 13 K 

KlIB 











gar 響 ■■ ■■ 

i3S3mmmmwmwm 


TUBTITIiyil 111111 MB ■■ ■ 
Tilg!flk«llFrTTiTFM irM— 


KZ 3 B 3 IB 0 


CD 40162 


CD 40162 B 


HCC 40162 B 


HEP 40162 BP 


SCL 40162 B 


■ ■■ 

mm 

Krnwm 



ESS HHIHHIHIHB 


5 V 


OV 


5 V 





















































































40163B Synchronous Presettable 4 Bit Binary Cour 



CLEAR 

CLOCK 

PI 

P2 

P 3 

P4 

PE 

vss 



El 

閨 ■ 


IMfUTS MOT 
馨 ▼ C09/M09 I 


特徴 

• 同)^クリア嫌子を t った同)^ 4 ビット•バイナリ•カウンタ 
• 同期アリセットをもつ.カスケード接樣可能 
• 10進タイアの4 0162,非同期クリア子をもつ40161がある 


真理値表 


mmmmmmmMMMammmM 

nomnnisaHHia 

mnmnaoBHHi 


m 


m 

m 


II 



一力別相当品 


驟篇 ■ 醒 S 3 醫 


5 V 


0 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


0 V 


■iiliBII 

■■ ■■丨国酵丨 ■_ 11111 ■■ ■■ 



50 


40 


00 


80 


60 


00 


80 


60 


25 


95 


70 


25 


95 


70 


min 


日立 


松下 


菱 


111111 ■■■国 ■ ■ 

H ■離醞 

HjEEEiEBSB 

ESaBDHIOSIHHHaaHaBBHH 



















































































40163B Synchronous Presettable 4 Bit Binary Counter 





40174B Hex D Flip Flop 


ビン 接続 



V D0 

06 

06 

D5 

05 

04 

04 

CLOCK 


ロジック 


CL 




特徴 

• 6 回路の D タイプ•フリップフロップ 

• 共通のクロック.リセット回路をもつ.クロックの立ち上がりで動作 


真理値表 


INPUTS 

OUTPUT 

CLOCK 

DATA 

CLEAR 

Q 


0 

1 

0 


1 

1 

1 


X 

1 

NC 

X 

X 

0 

0 


1= High Level 
0 = Low Level 


X = Don't Care 
NC = No Change 




■ ugg 观 プ r——m mu i iv — 


BHI 醞圈醞 ■ 麗 ^ sss 

m ■■ ■■! ■■'! mi ■■ ■■ ■ 

■ M — ■裂 Br^ sgg EiB 


OV 


5V 


5V 


OV 


5V 


OV 


100 


40 


00 


50 


40 


50 


70 


50 


50 


70 


80 


300 


140 


100 


300 


140 


91- 圉匾 S 聞 ^ SRB 


Mi—iiuiB i»\ ■■ Miii h ni i wmm ■■国 

=_ 圓疆 



OV 


5V 


5V 


OV 


15V 


5V 


OV 


MC14174B 


CD 40174 B 


CD 40174 B 


HCC 40174 B 


KEF 40174 BP 


SCL 40174 B 


EaEQHDCxSHHHHi^Hi 

酬 111111 ] CHS 

■I い _■ ■■ ■■ — 
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401 75B Quad D Flip Flop 


ン接続 



V DD 

04 

04 

D4 

D3 

03 

Q3 

CLOCK 


ジック 


_ 


特徴 

• 4 回路の D タイプ•フリップフロップ 

• 共逍のクロックとクリア端子をもつ.クロックの立ち上がりで動作 


真理値表 


OUTPUTS 



CLOCK DATA I CLEAR 



BsasnaBinm 

pg———m 

ssmwcmmwmm 





▽ss 


Inputs Protected 
b/CMOS Protection 
Network 




一力別相当肋 



TC 40175 BP 


UPD4175BC 




160 


120 


pa KE3 KXl E3 CK3HI n ■■ 

H ■匾醞■嗫觀 gBB = 


5B 


ns I RCA I CD 40175 B 


JB IB ■! M II ij'HII ■■ ■■ ■ 

髑醞圈 s @ bb == 




単位 





画 IBIKIlCia ■■■■■■■■■ 

153 ^BKlEm 
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401 81 B 4 Bit Arithmetic Loghc Unit 



特徴 

• 4 ビットの演算 S 

• 二つの 4 ビット信号で 16 種想の演算を行える.また.比較 S としても使用可能. 40182と組み合わせて多重接枝することで_ 
多ビットの演算器に拡張できる 

• 各種算術演算プロセス•コントローラ.ロー•パワーのミニコンなどに応用可能 


觀驃認疆 EB _ B | 臨 


醞釅 S 圓 BB== 

EBffli 蠶圍圈 s ^== 

剛 KD EKIEiIBHCaHf 

■ Hbbbb 

































































- 136 - 


40181 B 4 Bit Arithmetic Loghc Unit 




















40182B Look Ahead Carry Generator 



特徴 

• キヤリ信号コントロール•ブロック 

• 演算«果のキヤリ信号を次の桁に伝逢する. 40181と組み合わせて多ビットの算術演算回路が楕成できる 
• 高速益列演算ユニットなどに応用可能 


応用例 


(4)C0 40181 


HBriiriii 


分類 

丽 


演算器 


一力另|湘当品 




PIIL 


fCP 


OUT 


髑曬圈饜課05== 

■ESaK3KlR»mHH«« 

髑曬鱷■憩 SBBSSi 

^ BI ^ Pa^ Mg Rg 

B 醞釅釅嗫鼷〇5•資 


noa-EiiEarai^a——— 

■■■os ■■■■■■■■■■ 
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40192B Presetable Up/Down Counter 


’ン接続 


J2 

02 

01 

CLOCK OOWN 
CLOCK UP 
03 
Q4 

V SS 



RROW 


PRES 
ENA8 
J 3 

J4 



特徴 

• UP と DOWN の後*したクロック入力をもつ 4 ビット BCD カウンタ 

• それぞれのクロックの立ち上がりでカウント動作を行う.片方のクロックをクロック • インヒビット掛子として使用することも丐能 



当品 



■ 

E 

E 


•非同期リセット • ブリセット 8* 能をもつ 

差カウンタや A - D 変換器のカウンタなどの応用が可能.バイナリ • タイアの4 0193がある 


真理値表 


タイミング•チヤ ー ト 


CLOCK 

UP 


CLOCK 

DOWN 


Preset 

EfiABLE 


RESET 


HIGH LEVEL 


0 » LOW LEVEL 


ACTION 


COUNT UP 
NO COUNT _ 
COUNT DOWN 
NO COUNT — 

PRESET _ 

RESET 


X ■ DONT CARE 


•0 • 鑄 0 有 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


■E3BE3 ESI E 91101 El 


100 


80 


00 


40 


體 SI ■篇 

H 驪釅飄翻 SSBS 


■BIIIIBIII 

■■■ill ■■两 hi 

■■■■■■■■Shi 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


li ■■晒 

■H ■ 驢■备 sss 

















































































40193B Presetable Up/Down Counter 


CLOCK 00 
CLOCK 



特徴 

• UP と DOWN の ft 立したクロック入力をもつ 4 ビット•バイナリ • カウンタ 

• それぞれのクロックの立ち上がりでカウントを行う.片方のクロック入力をクロック•インヒビットとして使用できる.非同期 
リセット.アリセット嫌能をもつ 

• 夔カウンタや A - D 変換どへの応用力可能. BCD タイプの40192がある 


真理値表 


タイミング • チヤ ー 


CLOCK 

UP 


CLOCK 

DOWN 


ENABLE 


RESET 



ACTION 


COUNT UP 
NO COUNT — 
COUNT DOWN 
NO COUNT 

PRESET_ 

RESET 


DON •了 CARE 


0N0 


fiinn 

•omfiom 


COUNT 


IBB 體篇驗 

驪曬霾■圈^萏= 

BBBliHlll ViM 1 iM Hi ll \ ■_ | ii l ilil ■■ ■■ i 


■■■IBIIIBII 


100 


80 


24 


80 


500 


40 


__國_ 
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401 94B 4 Bit Bidirectional Universal Shift Register 


ン接統 


RESET — 

1« 

- 

16 

SHIFT RIGHT — 

2 

15 

DO — 

3 

14 

DI — 

4 

13 

02 — 

5 

12 

03—— 

6 

II 

SHIFT し EFT — 

7 

10 

▽SS — 

8 

9 


一 V D0 
— 00 
一 01 
— 02 
-03 
— CLOCK 
— SI 
一 SO 


ブロック • ダイヤグラム 


RESET 


IN 


IN 


DO 

Dl 

02 

D3 
SHIFT 
LEFT 


3 


MODE 

SELECT 


1 ■ _ 

SHIFT 

RIGHT 

2 



s O 

9 

S| 

10 


CLOCK 



特徴 

• 4 ビットのパラレル入出力.シリアル入力が可能なユエバーサル•シフトレジスタ 

• リセット«能をもつ.モード • セレクトにより.ホールド.シフト•ライト.シフト•レフト.パラレル 
ードが»択できる.クロックの立ち上が0にて動作 
• リセット機能のかわりに3ステート tt 能を待った4 0104がある 


真理値表 



MODE SELECT 

■■■ 

ACTION 

mEm 

KH 


mam 

mm 

m 

團 


-T 

i 

0 

i 

Shift Right (QO toward 03) 

J" 

m 

n 

■Dl 



bbh 

■BB 

m 

Parallel Load 

mam 

n 

mom 

mm 



1= High level 
0 = Low level 


X = Don’t care 
A s Level change 


5V 


m 


ov 


5 V 


ns 


ns 


ns 


70 


DO 


20 


70 


ns 


DO 


ns 


20 


40 


5U 


00 


ns 


40 


ns 


00 


5 V 




単位 


SS 


HEF 40194 BP 


HCC 40194 B 


CD 40194 B 


RCA 


MC14194B 


MOT 


(CLK -> 


松下 


(CLK •> 


高士通 


HD1 40194 B 


日立 


UPM194BC 


TC 40194 BP 


州 


メーカ 8! 


アリセットのれ岣モ 














|_ | 


■is^SImilBHBmi 


mil 


20 


00000 


HI 篇 


|驗_題題11聞 | 錄圏11腿— 

11 





















































m 


MH 


m 


85 


24 


20 


60 


B5 



60 


00 


40 


BO 


280 


40 



40 


50 


00 


41] 




80 


5 V 








単位 



S 


300 


«CC 40208 B 


240 


CD 40208 B 


100 


CLK •> 


200 


100 


松下 





JRC 


中位 
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40208 B 4X4 Multiport Register 



iHHHHHHDl 

■■■III 



11111 





一釅醞釅1 | 醞醞圃 is 

3aa3aa3a3a3a3pl£i^^^z 

111 KllKlyllgllgnng 

I^ 1 ^ 1 ^!^l^s__sl^s_!^l ^ 画 

■i 




B 冒篇 

篇團 s 

篇 Bslo 
篇 1 

篇 siHHs 

—SBHD 

1SBS 

raosHBHD 

His 

■bshhhb 

81 

IBS 
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40257 B Quad 2 Line to1 Line Date Selector/Multipe: 



特徴 

• 共通のセレクト JTP をもった 4 回路の 2 対 1 データ•セレクタ 
• 出カディセーブル»能をもつ 
• 4ビットのマルチアレクサなどに応用可能 


真理値表 


IHHBBD 

■— fj — n—na 
■muQa 


■nmnisKan 

mtammamunmam 

■EMHElESn 

■eh hh □ a ni| 
mMmmmnumam 


X - DON T CARE LOGIC 1■ HIGH 
LOGIC 0 • LOW Z - HIGH IMPEDANCE 







RCA 

CD 40257 B 


HCC 40257 B 






















































パッケージ外形図 
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IN 0.13 mm (0.005) RADIUS OF TRUE 
SEATING PLANE AT MAXIMUM 


MATERIAL CONDITION 

2. DIMENSION TO CENTER OF LEAOS WHEN 


1 DIMENSION ^ DOCS NOT INCl 
FLASH. 

1 ROUNDED CORNERS OPTIONAL 


"mu 


KauiiiniiiiMiBiia 
mLM ■m 


WMWFMMiMMMMFM 


NERS OPTIONAL. 


iKinKiii 


Ah i 

wmwK^mmimmsrmmurm 

■ 滅私抛置 !11 灑 111*}_ 
■—WKfiM ti 遍 ■U Ml . 邏 

KHB 13 K 13 K ^! W 7 I 9 

wrmwrtiMmisMwsmMSFM 

■ ■■1 I ——i I ■ 

nmwwMKai 

T — ■如：、— K . i — ; nPl BP p !!B 


























450 OB 
Series 
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450 OB Industrial Control Unit 


ツ接続 



HI 


徴 

:ツ トの CMOS マイクロブロ ツセツサ 

ツク用の発振器を内*しており，16種の命令により信号処理を行うことができる 
一回路やシリアル • データの処理.コントロールなどのシリアル • データの信号処理に応用できる 


| 觀 33 纆 

酬 ■■■»!： ■■■■■■■国 
■画■■■[，■■■■■■国 

EBE 篇 i 買圚■篇 

iHa»g»FiiBgTTi|iii || い ||—_ ■■ ■ 

B9 嶽釅醞 s 圈 sb== 

■■■■■■国 

EEJI Hill ■! i I——Ml 

Mmmmmmrmwmmmmmmmmmm 


MH 


5 V 


yv 


20 


5 V 


24 


20 


OV 


50 


50 


5 V 


PHL 

1-> DATA ) 


20 


00 


24 


20 


50 


50 


85 


20 


00 


40 


00 


5 V 



m 


sa 


00 


00 


200 


ns 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


単位 


RCA 


MCI 450 0 B 


MOT 


松下 


富士通 


ina 


日立 


№9 


•> FLAG 


一力別 fll 当品 


スイッチン 




















































インストラクション • 
セツト 


0 


ion Code 

Mnemonic 

0000 

NOPO 

0001 

LD 

0010 

し DC 

0011 

AND 

0100 

ANDC 

0101 

OR 

0110 

ORC 

0111 

XNOR 

000 

STO 

001 

STOC 

010 

IEN 

011 

OEN 

100 

JMP 

101 

RTN 

110 

SKZ 

111 

NOPF 


基本システム 


Memory 


^ V 

5< 


Program 

Counter 


Clock 


Action 

No change in registers. RR — RR # Flag 
Load result register. Data — RR 
Load compl^Vnent. Data RR 
Logical AND. RR - Data — RR 
Logical AND complement. RR Data - 
Logical OR. RR ♦ Data — RR 
Logical OR complement. RR + Data -• 
Exclusive NOR. If RR = Data, RR - 1 
Store. RR Data Pm, Write — 

I _ 

Store complement. RR — Data Pin, Wr 
Input enable. Data — IEN Register 
Output enable. Data — OEN Register 
Jump. JMP Flag — J~L 
Return. RTN Flag — J"L and skip nex 
Skip next instruction if RR = 0 
No change in registers. RR — RR, Flag 


RR 

几 


Return. 


Add 

Outpu 


I/O Address 


MCI 
8 Bit Addr 
with Bidirt 


MC 
8 C 
Data 


0 . ’ 1 .* 2 . ,3 

MCI 45008 
ICU 


Add 

Input 


Data 
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4501 B Triple Gate (Dual 4 Input NAND, 2 Incut NOR/OR, 8 Input AND/NAND) 


# ン接続 




特徴 

• 4 入力 NAND ゲート 2 組と NOR ゲート.インバータ•ゲートを1ユニットに你た複合ゲート 

• NANDy —卜の出力を NOR / OR と外部で接^ることにより. 8入力の AND / NAND ゲートを梢成できる 







J_l ■■ ■居 

II ■■ ■■ 

lit ■■■■■■■■ I Mil I II ■■■■国 
iyaHlisaK»EaEir ^ ■■■■■■■国 

!■! !■ ■■ I iiil III III ■■ ■■ ■ 


E£2 HO KHm E393 ■■■■■■■■ ■■■ 
HuiBIIII ES 9 K 9 Ki] E 31 ■HH ■■ ■■! 

IfilHUisaKaKiEii ■«■■■■■■ 



iSaHBEiaiHMHHIMMH 


10 V 









































特徴 

• 6回路入りの反転型バッファ 


インヒビット回路と3ステート出力 
バス•インターフェース，データ它 


-卜出力機能を備えて V 
データ伝送回路などに 


を備えている. TT しを1個■ることか可能 
U 路などに応用できる 


真理値表 


Inhibit Disable 


.High 

lmD«danc« 


X - Don # t Car_ 



CXI K3 HE! EB ■■ 

■■■■ESaiKDKIESnrMHHHMHI 


tP 

(DA 


tP 

(DA 


tP 

(DA 


30 


260 


190 



PHL 

ATA 


100 


50 


40 


40 


20 


15 


95 


30 


95 


35 


55 


40 


30 


95 


45 


95 


■in typ 単位 


3羊 


TC 4502 BP 


醞醑霾 S _ BB == 
flB 鼸曬驪嗫麗 SBSS 




RCA CD 4502 B 


HCC 4502 B 


E9 E3 BOH El B13 ■■ ■■ 

醞曬醒嗫篇^95= 
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4503B Hex 3 State Buffer 


•ン接嫌 


ロジック 


II 


m 




■ |H9H HKQ||H 


ダイヤグラム 


One of two/four buffers 


V DD 



D 


ネーブル H 


なし 



驪醞驪謅〇 BBI 黯趕 

画 HiKanr^BEZMzaBnn 

—IhMIWlB ■■ I Mil I II ■■ ■■ ■ 

^^^^DEwaKiiESEioaaBiHaH^ 

川 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■■ i i ■■ ■■ j 

^ ■醞曬靨 s 證 

k■■■l ina ■ ■ n 【^1 


H4503BP 


BU4503B 


MC 14503 B 


CD 4503 B 


CD4503B 


HCC4503B 


SS 


単位 


5 V 


5 V 

















































5 V 


MH 


OV 


5 V 


PHL 


40 


40 


00 


100 


ZOO 


5 V 


申. iV / 


ss 


RCA 


MC 14504 B 


MOT 


松下 


m •> 


日立 




JRC 


特徴 

• 6 回路入りのの^反転型レベル•シフタ 

• TT し— CMOS , CMOS—C MO SBJO レべ;レ•シフトができる. 3* 択は.モード嫌子によって行う 


真理値表 



当晶 


TTL/CMOS 
Mode Select 


- 5 


4504B TTL or CMOS to CMOS Hex Level Shifter 


340 


320 


550 


290 


!lll 


珍 


1—SSSBSB 

1 量 mm—mm 

liill 

■aaBBEBBEBEEEB BIBBE 

111 iilii 臨 

^^^^1^^^^^^^ 咖 

HEE 


































4506B Dual Expandable AOI Gate 



# ン接統 









特徴 

• AND - OR - INVERT を組み合ゲート. 1 パッケージに 2 組もつ 
• インヒビットと3ステート機能をもつ 


真理値表 


□DBBB 


INHIBIT DISABLE 


gllllHBB 


0 

High 

lmp«d«nc« 


it C 



■ №3 n i: ■ ■■■■1 ■ ■ I 

EMEIlEaiBaiBEa—■ 

圖 HI KEU E!9 ■■■■■■ ■ 



mwiiw ■■ ■■ i ■■ hi wwmm ■■ 

画 BElEaEarTnillHIHMH 



25 ns 


— 臑曬■罾 ■篇譎豔 

^■豳釅 =_ BB == 

画■■■国 



















































IHi 
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4 BIT ^2 


立ち下がりエッジ 


觀豳騍留 ESDB 臨證 

HHHBhss ki io m ss ■■■■■■■ ■■! 

圓鬮 M 圜 S 篇 I 




CD 4508 B 


HCC 4508 B 


SCL 4508 B 


BHiSSiESga 

■___■■ 
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451OB Presettable BCD Up/Down Counter 


CARRY 

IN 

A OUT 




特徴 

• 同 _ BCD アップ•ダウン•カウンタ 

• 非同期のリセット.アリセット機能.およびキャリ靖子をもつ.クロックの立ち上が0エッジでカウントを行う 
• カスケード接枝を行うことにより. N 桁の10進カウンタを楕成可能 


真理値表 


Carry In Up/Down 


Pr ❹ s#t 

Enable 


Reset 


Clock 




Action 


No Count 
Count Up 
Count Down 


Preset 


Reset 


VDD 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


OV 


typ 


100 


50 


40 




50 


■E3 E9 CSICUKLS El ■■ 






[I ■■■■ 


TC 4510 BP 


UPD 4510 BC 


HD 14 S 10 B 


H ■豳醑■嚆圓 ^ass 

Wli ■醒 ■■ 親 ag RR 

KOI EH El ESI EIKHH n ■■ 


Don ! Care 


tPLH 

( CR-I -> CR -0) 


tPHL 

( CR-I •> CR -0) 


100 


80 


60 


i > n ihi—■■ 

i^l H 1 ! 1 JM M M 

_ 心 JTilT ? ilg ^ icfcfclF ? TPTri — TM — 


MN 4510 B 


M 4510 BP 


0 B 


MC 14510 B 


CD 4510 B 


CM 510 B 


HCC 4510 B 


HEF 4510 BP 


SCL 4510 B 


Note: When counting up. the Carry Out signal is normally high, and is low only when 
Q1 and Q4 are high and Carry In is low. When counting down. Carry Out is low 
only when Q1 through Q4 and Carry In are low. 



ES9 ■£!!■ mm ■■■■■■■ HI ■■ 
EE 1 dm cm Ol ■■■■■■■■■■■■■■ 

■SaKBKDCia ■■■■■■■■■■国 


0 V 


5 V 


■GOKlilCn 




































































4511 B BCD to 7 Segment Latch 


ビン接統 


16 V DD 
5 f 
4 9 
3 • 

2 b 
1 c 
0 d 
9 « 


特徴 



• BCD コード入力を 7 セグメント表示索子_信号に 
交換するデコーダ 

• カソード•コモン型のし ED を直接明勧できる•各入 
力にラッチが挿入されており.し ED のスタティック 
麵が可能.10以 i : の入力に対してはブランク表示 

• 7セグメントの各種表示器に応用可能 


ディスプレイ表示 



Hid ki ki E9 oh mznnzm Km 

聞■驗 SI 麗^^容 S 

HHHiSaiOEZIEini ■l!^mE3H】【】 


30 


25 


25 


75 


65 


175 


1 _i _l 1 ■■ 1111 1 ■国 ■— 

陽 ; ril TTTirTilnll 111111 —■ ■■■ 

E9 Em HE3 E9 EBH ClISIIllHm HHj 

BB __ 霸篇醫篇 I 

^ ■豔 = 鑒謅 SBBBSg 

調 B 轉 = BBB = 


290 


200 


f 圔圈_圜 ^8 
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4512B 8 Channel Data Selector 



—■ 



一力別相当品 


特徴 

• バイナリ入力8チャネル•データ•セレクタ.ディセーブル機能をもち • ワイヤード OR が町能 

• インヒビット.ディセーブル«1能をもつ.ディセーブル嫌能でハイ•インビーダンスにすることにより.出力のワイヤード OR が可 


• ディセーブル tt 能を利用することにより.多チャネルのデータ選択回路を榷成することができる 

真理値表 i 


8 BB 離飄 ra _ za 離 

^^^MEa-O-EllEllgrM _ MI I ■■’】『！ 

U^^^BH^OHEiMEilEa r^BEmn^HElEI 

■■■■ KsaaoKiEanrwizsE 3 B【】【】i 


ov 


5 V 


5 V 


H'^IB 1BI 1 11'll 1 Mli' 11 >' —■IB m 

\ Wi/llll 丨—國 _ T _ 

^^■■1 ■■ ■■ I ■■ 111111■■■■国 

■Eim i.mi "ii ■■ ■■】 
BEaiagjii mi ■■ ■■ 
KE 3 E 3 IESEI ■■■■■§■■ 

csaoniaiB ■:】■□■ 


Don.t Care 


HQIIIII^I^QIIQQBDEBIS 9111191 

■■ 
酬 ■■_ 

HHHM —1 


tP 

(DA 


tP 


1 

5 V 

5 V 

I 

ovl 


40 


00 


40 


330 


125 


85 


330 


125 


85 


50 


50 


70 


50 


250 


70 
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4513B BCD to フ Segment Latch/Decoder/Driver with Ripple Blanking 


，ン接続 



VSS 


BO 



特徴 

• BCD コード入力を 7 セグメント表示龙子明動信号に 
変換するデコーダ/ドライバ 

• ラッチ機能をもつ.ランプ•テスト JTT を“し”にす 
ることで全点灯.ブランクを“ L " にすることで 
全^灯する.直接 LED を_可能 

• 7セグメント LED 表示を行う各種回路に応用可能 


真理値表 




パッケージ 


INPUTS 


OUTPUTS 


OtSPL 


ディスブレイ表示 


S ^ 


[SQ? 13311 EM2I 


0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 01 
0 010 
0 011 
010 0 


0 0 0 0 
0 0 0 0 


0 0 


0 0 


0 0 
01 


KECIK1K1RS !□■■■■■■■■[ HI ■■ 

■■^■■EsaKHKiniKi nrwizismniHi 


0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 



tp 

(DA 


40 


25 


25 


75 


65 


40 


50 


75 


90 


00 


00 


50 


250 


150 


130 


■■ 驪釅嘿黑 siaa g 


50 


40 


80 


400 


50 


00 


20 


97 


40 


MOT MC 14513 B 




d 


0〇〇 t レ_ 

ABO • MBl 10 C 9 Al •ndiCJf^O Dv <)1 
00 moj uiio^ 〜 BCD COOP u^«ou 


trv#f# ul f, 


■HIbbbb 


ov 


5 V 
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451 4B 4 Bit Transparent Latch/4 to16 Line Decoder (High) 


IBHRMBBBBi 




当品 


特徴 

• 4ビットのバイナリ信号を16本のデータ信号に麵す 
るデコーダ 

• インヒビットおよびラッチ回路を備えている • 35択さ 
れた出力が M H " となり.インヒビット入力ですベて 
••じとなる.入力は立ち下がりエッジでラッチされ 


出力反転型として4515がある 


■BBB ^^^ niBQII ^ O ^^ 

i t i——■■' ■■ ■■ —i ii 1 ■■ hii^b 

EQZl K3 *TF ^^HHHHmHHH 

B| ■ 闢醞 ■ 轻 _SBB= 

SB 圈匯釅 aRaa8B= 

Eil—.BJ iM 'IIIIMB ■■ ■ 

BH- 圈飄圏 sss= 

ffiMBWih'iai ■■ ■■ ■■ i ，■■ iii'M ■■ 


篇團開 ^^ B EBi ■ 驗圍 S 題 

! 9 國關麗 ^^ 5 ]^^ 謹 ___ 篇^^圏 

SBESHHHh^HPSS^b^bbS 


CD4514B 


HCC 45148 


HEF4514BP 


SCL4514B 


Strobe = 0. Data is latched 


^mmwmumm^mmmmmmwm 

KEQHHCaaHiHHHIBHHi 
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4515B 4 Bit Transparent Latch/4 to16 Line Decoder (Low) 


BHill^H 


特徴 

• 4 ビット•バイナリ信号を 16 本のデータ信号に変換す 
るデコーダ 

• インヒビットおよびラッチ回路を備える •» 択された 
出力が“し”となり.インヒビット回路によりすベて 
“ H " となる.入力は立ち下がりエッジにてラッチさ 
れる 

• 出力反_として4514がある 


真理値表 



180 


90 


65 


00 


50 


40 


50 


25 




E9 BE!] K3 E3IDQSIHIHIHHH 1^1 

iEOI Kl №3 EX [:^漏 E^EZflH n ■■ 

■^■■■■■ EsnrwuzsE ^ 口 ■ 

iPW^^MB \ !■ I III ! ■■ ■! I ■! III HIT ■— 



80 


00 


450 


300 


1100 


450 




松下 


H 1 BHHI 

■—■■■■ m^im u wjnm n ■ ^^^^mEEirsmumrm mmmmmmwmmm 


HM imF —■ ■■ 

wiKimmmmmmmm 

■ in jiiii—r^wn 

■ i ■■ 11111 ■■ ■■ 

顯 raaa : 


X ^ Oon t Cjr« 

•Strobe » 0, Data is latched 


■iSSiBBBB 
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4516B Presettable Binary Up/Down Counter 


° ン接統 


ARRV 

IN 

a OUT 


■■ 


■ ... — .. 


メーカ方 


特徴 

• 同_4ビット•バイナリ•アップ•ダウン•カウンタ 

非同期のリセット • プリセット回路をもつ.クロックち上がりエッジにてカウントされる 
カスケード接嫌により， 4 XN ビットのバイナリ•カウンタを楕成可能 


!■ !■ ■HiilM ■■■N■1 ■ 


真理値表 


Carry In Up/Down 


Pvmmt 

En 繼 bl# 


Rmmmt 


Clock 


Action 


No Cour 
Count U 


Count Do, 


Preset 


Reset 


fH — ■■■■通 ■■ ■ 丨 ■■ 1 ii ■■ ■■ ■ 

!■! !■ ■! ■Ii"ll 1 ■国 ■■ ■ 

—m ■■ ■■ i mi \ mi ■■ ■■ ■ 

11_ II ■■ !■■■■! ■■ 111111 ■■ ■■国 

ill 丨■■■■国 


TC4516BP 


UPD4516BC 


HD14516B 


闢驪驪 


Don t Care 


tPLH 

(CR-I •> CR-0) 


tPHL 

(CR-I •> CR-0) 


5V 


DSaiOIEElEa ESaEimHWEMI 
ISaKilHEilKl BSaCSmUCIHI 
wsmmmmmwrm ■ ■■丨 Mllillll— ■■ ■ 


5V 


0V 


MN4516B 


BU4516B 


MC14516B 


CD4516B 


CD4516B 


HCC4516B 


HEF4516BP 


SCL4516B 


Note; When counting up. the Carry Out signal is normally high and is low only wh< 
QO through Q3 are high and Carry In is low. When counting down. Carry Out 
low 




5V 


OV 


5V 
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4517B Dual 64 Bit Static Shift Register 


# ン接統 


ジック • ダイヤグラム 



iSgSBSSBBSlI 


f « 0.output 

f •1.17-blt 


32 如 《 

M bit inotit 



« l 立した 2 組の 64 ビット • シフトレジスタ 

出カイネーブル嫌能をもち. 3ステート出力力可能.クロックの立ち上がりエッジでシフトされる •16. 32. 48. 64ビットの出カタ 
/プをもつ 




真理値表 


WRITE 
CLOCK ENABLE 


DATA 


Oats «nt#f#d 
into 1st Bit 

0%tm 

into1«t Bit 


16-BIT TAP 

Content of 16-Bil 
OiH>l>Y#d 
Hioh lmp«d«nc« 


Content o# 16-Bit 

Oiapl«V«d_ 

High Impedance 

Content of 16-Bit 
OI«pl«V#d 

Data at t»p 
#nt«f«d into 17-Bit 

Content of 16 Bit 

OiaplflV^d 


32-BIT TAP 

Content of 32*8it 
0«« oi « y«d 

M» 9 h lmp_danc# 

Convent o# 32 Bit 

_Diaplay^d _ 

M * 9 h I mp«d mnem 
Content of 32-Bit 

_0*«Ol«V#d 

Oafa at tap 
mntmrmd into 33*8ltl 


格 B_T TAP 


Cont#nt o# 4S BIt 
Oiaplay*o 
M»gh lmo#d»nc« 

Content of 40-Bi« 
_ Oiapl«V«d _ 

Ml^h lmo « daoc # 

Convent o# 4€ Blt 

D 磨 t_ #t tap 
•nt«r_d into 49-Blt 

Content of 48 BIY 
Mloh lmp«danc« 


•nc« 


Cont«of of 32 Blt 
Oi « Uv#d 


Mi^ lmp«danc« | Mlgti imp«d«nc« 


64 BIT TAP 

Convent o# 从 
OI«pl«V«d 

Hl 9 »« lmp«d*nc« 
Content o# 64*81 
D*^»«y#d 
H»fh I mo*danc« 
Content of 64-8lt 
OlcplvyM 

Wl^h lmp«d*nc« 

Content of 64«BlY 
0»«Dl«V«d 

High lmo«d_nc« 


豳釅 ■ 鑾觀 =B== 

BUI 圔鬮圈罾 圍 

驪鱷■■ 驟 sas aa 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 



_:61 W^W W BM ! 

IPBlUl ■似 IHHIIMB M B 

■sa ■ ■■» g 

防 — ■■ ■■ II ■■ MlIjMIB ■■■ 

■ I ■■ ■■ ■■ 1111111 ■■■■ ■ 


OV 


5 V 


CD 4517 B 


HCC 4517 B 


SCL 4517 B 


—鬮篇■圏 S 3 B 
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451 8B Dual BCD Up Counter 



真理値表 


タイミング•チヤ ー 





，篇顔釅 1 

mssm 

igBgBgnp|n|BgEaiil 


特徴 

• 狭立した2組の同期式 BCD アップ•カウンタ 

• イネーブル子により.クロックの立ち T がり/立ち下がりによるカウントを抱定かできる.リセット子を “ H ” にすることで^ 
同期リセット？^ I 能 

• BCD 2 桁のカウントを1烟で行うことができる.同タイアのバイナリ•カウンタとして4520がある 


CLOCK ENABLE RESET 


ACTION 


lncr«m«nt Counter 


0 

\ncr%mmnx Cou/it«r 

0 

No Chanda 

0 

No Change 


No Change 
No Change 
QO thru Q3 - 0 



L HH 




!!■■■■ Ea ki E[i E9 ILKJI cia Eia 

Pf—BVIll IB I'll'ii'lll'MB MM ■ 

M^lE3B01DairL.EZ5II3 -【】【】 


ov 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


50 


40 


280 


115 


NJU 4518 B 


TC 4518 BP 


UPD 4518 BC 


HD 14518 B 


MB 84518 B 


_518 B 


114518 BP 


BB 醞曬曬轉圓 

KAlMl i inT amiiMEa rMii パ ■ ■【】【】 

CTBI 驪醑霾嗫翻 SBRB 


OV 


5 V 


5 V 


ーム 


MOT 


RCA 


1^11 ^ 画 BEIEliraM I HI III ■【 ■■ 
IUIfiiflMIQaK3E]3B3E[^OSMi^HElHi 

^3|^RlEaK]EjlEa^Si2SSrHElH 

ItifiUBiinaKiKEMEaHH ■■■■■■■国 


50 


30 ns SSS 


ns 


MC 14518 B 


CD 4518 B 


CD 4518 B 


HCC 4518 B 


HEF 4518 BP 


SCL 4518 B 


_ Oon # t CMf 
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4519 日 4 Bit AND/OR Selector 






一力別相当孙 


特徴 

• A . B 入力の状®に応じて. 4ビット AND / OR セレクタ，4回路2チャネル•データ•セレクタ，ある Ui 4 回路 XOR ゲートとし 
て用いることができる複合ゲート 

• A , B 共に“し”にすることで，出力を“ L ” にすることができる 




真理値表 


CONTROL INPUTS 


OUTPUT 

Zn 


體篇 ■■ 諸 SS^BBBS 

Hi 曬曬嗫圓 sagri 
B— 曬驟憩 nasd 


X n ® 


Not •: 
Xn® 


nt X n (6xclu*»v«-NOR) 


B ■ 髑 ==S_BS== 

HlBBiEBBB 



jg^ll 11111 ■! 1 I— ——11 


OV 


5 V 
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4520B Dual Binary Up Counter 




タイミング • チャー 




14 Q 3 
13Q ： 


12Q 


11 Q 0 

irx CLOCK 

'°ENABLE 

9CL0CK 


■g 哪哪朋 pBim 

■ 曜哪顆 1 

喊耶 

AilbMs! 


s 


特徴 

• した 2 組の 4 ビット•バイナリ•アップ•カウンタ 

• イネーブルこより.クロックの立ち上がり/立ち下がりによるカウントの抱定ができる.リセット子を“ H ” にすることで非 
同期リセットが町能 

• バイナリ8ビット•カウンタ.分周器を1個で梢成できる.同タイアの BCD カウンタとして4 018がある 


真理値表 


CLOCK ENABLE RESET 


ACTION 


Increment Counter 
Increment Cou ^ t«r 
No Change 
No Chang* 

No Chang 籲 
No ChanQm 
QO thru Q3 - 0 


tPLH 
(CUC E - 



分類 


カウンタ 



■ii —— 


なし 



一力別相当品 





川丨11 ■■ ■【】 

fcuIKBpj ； M | ^| i ! 11 i | M B 1 "B 

■EMgl[SMi 1 H11 1 ■■ Ml 

nn 
K^mmm 
Kmwm 


5V 


OV 


5V 


5V 


OV 


5V 


OV 


5V 


100 


50 


40 


00 


50 


40 


lEBaKEMEIjlBlllEll 

■na 顯 .-j wrmtz 



560 


230 


160 


560 



0B 


NJU4520B 


TC4520BP 


UPD4520BC 


HD14520B 


MB 8452 0B 


0B 


M4520BP 




^9MRKEDIKaKEiKSEKIHHHHiHi 

nil I ■■■■国 

1 鬮豔醒 顬■題 


i_i ■■ ■■■■■■ i i i ■■ ■■ ■ 


130 


90 


MC14520B 


CD4520B 


CD4520B 


HCC4520B 
HEF 4520 BP 
SCL 452 0B 


X ■ Don’t Car 籲 




単位 



ES 9 ko m cm ■■■ 


0V 













































































4521 B 24 Stage Frequency Divider 


1 

18a 





特徴 

• 24 段のフリップフロップにより榷成される周波败分 fflS 

• 入力部に RC , もしく回路用のインバータを内葳している•夕卜部からのクロック入力も可能 • 18 
力ができる 


真理値表 



Note: 


X n ® Y n m_nt X P (E xclufiv«-NOR) Y n 


°ン接続 


C 0 UNTEI 3 




一力另湘当晶 


Bimim 

RHUBaKSEIinEa 



的丨 ■■ E k Mif 


5 V 


OV 


日立 HD 14521 B 


00 ns | 東芝 I TC 4521 BP 


40 


5 U 


7 U 


3 U 2.7 U ns 松下 


5 U ns 


ns MOT MC 14521 B 



■■ 匾驪圈 g 圖 SBBS 


MN 4521 B 


M 4521 BP 


HHK 驟憩 sass^l 

IXH PE3 E9 EEH ■■■■■ 

I ■齠圈轉閱 BBB== 




RCA 


7 U 15 U ns SGS 


ns I SSS 


7 U 


単位 


ii ri_i i __ ■■■■■■ Hill ■■■国 ■ 

EO m m ETi■■■ ihhii ■■ ■■ 

E9 ED feu LiUHIH ■■■■■■ 

IFPi lPn ■尾， ■ M —— 
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4522 巳 Programmable BCD Counter 



特徴 

• 4 ビット同期式 BCD ダウン•カウンタ 

• 非同期クリア.アリセット，およびクロック•インヒビット 8* 能を謂える.プリセット入力によりブログラマブ/以周回路を構成可 


プログラマブル周波数デバイダ，シンセサイザなどに応用できる 


真理値表 




tPLH 

( CLK . INH -> Q ) 


A 霧 yochronou 霹 
Asynchronoufl 


HHHHHHBBj 

IBH BfiPB HE9IHDHIH9 E^SSSIHH 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 




40 


550 


TC 4522 BP 


UPD 4522 BC 


HD 14522 B 


Tmgi ? i T » r 7 gni —— 



HP ^ m | Ea ^] EII [3 E !9 巨： ■■■■■■■ 

體圏■篇臨^ SBBS 


• og «) 


• Outoul “0“ i 霧 low ， 
only if PE and CF 
•• Output ••()•• is high 
only if CF is high i 


high 


low 

when r« 


tP 

(Pn 


tP 

(Pn 


5 V 


10 V 


5 V 


5 V 


10 V 


MOT KC 14522 B 


ns I NS I CD 4522 B 


RCA 


ViM IJBI Jli 1 Mi H1_i IMHI 1 ■■■ 国 ■ 

90圜_圈轻篇 ^ as = 


PSIKQ DU 09 ■■■ ■■■ 


10 V 


5 V 







































































4526B Programmable Binary Counter 



一力別相当岛 


特徴 

• 4ビット同期式バイナリ•ダウン•カウンタ 

• 非同期クリア.プリセットおよびクロック•インヒビット tt 能を«える.アリセット入力によりプログラマブル分周回路を構成可能 
• プログラマブル周波数デバイダ，シンセサイザなどに応用できる 


真理値表 



■ ■■鐵 BSUS 盟^ 
離離翮 BB == 

isamKaiaiiEmsHanciKs 




ov 


5 V 


5 V 


5 V 


5 V 


ov 


5 V 


yp 


100 


50 


40 


100 


50 


40 


550 


S 羊 
JRC 


日立 


ronout r.sat 
ronous preset 


HHHHHHi 
hhSSSh^^H 

69 IBI 


画 K]BKilElK：?WZMaHnEa 

ill■■■■■■■■ i ■『mi ■■ ■■ ■ 

BEE 圓離圓 ^sss 

画园 KEUElESa ■■■■■■■鼠 
iM^jJ iT^11?l»T7ilirTKTqri | mi 11 ■■■■国 



• Output # (r # is low wh«n res«( 
only if PE and CF ar« low. 

• # Output ••<)•• it high when r ❿霧 《t 
only if CF is high and count n 


go«a high 


tp 

(Pn 


tP 

(Pn 




ov 


HEF 4526 BP 


SSS I SCL 4526 B 




X - 


rt Car* 



EE3I Hill ■> 1 ■—■——— 
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4527B BCD Rate Multiplier 


# ン接続 

m ：： 



V DD 


CASCADE 


STROBE 



特徴 

•10 個のパルス入力を与えることにより • BCD 入力端 
子に設定された数のパルスを取り出すことができる B 
CD レート • マプレクサ 
• 入カイネーブル • ストローブ.クリア.アリセット機 
能をもつ.また.カスケード掛子を利用することによ 
” 多段脚^能 

• 算術演算回路.プログラマブル周波数デバイダ•シン 
セサイザなどに応用できる 


真理値表 





東芝 TC 4527 BP 


圓曬圖麗關驪 ： H _ HI 


IIHHnHHBiBI 

_____ 酬 BBM 

_______ 關關 B 


5 V 


ov 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


00 


80 


200 


100 


80 


400 


20 


140 



mm 




日立 HD 14527 B 


富士通 


松下 


画 BE » I [3 B !9 ESa ■■■■■■国 
■■iibi !■ ■■ i yii 111 …■■■■国 


馨 Oon t 
• Mot! 


Cat* 

Sigacftci 


30 


90 


30 


90 


MOT MC 14527 B 


CD 4527 B 


RCA CD 4527 B 


!■ ■■ II » 11111 ■■ ■■ ■ 

■篇 BBSS 
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4528B Dual Monostable Multivibrator 



特徴 




» ii した 2 組の単安定マノけバイブレータ 

A . B の入力により.立ち上がり/立ち下がりエッジによるトリガを抱定できる. 
する.また. CD 嫌子により® i 投入時などに動作#止とすること力呵能 
特性を改善したものとして4 5 3 8がある 


出カパルス蟵耖卜付けの C R の畤定数により決定 


真理値表 


Inputs 


Reset 


H 


H 

U H •ゾ 


Outputs 

■ q - q 

-TL -LT 

XL IS 

Not Triggered 
Not Triggered 

Not Triggered 
Not Triggered 

L H 

Not Triggered 


■H|HHE!IH!l!lKK3K3iKMiilHiKHEII9E!lifl 

El^SEEmilHEaEl 

^M^B^8E|gElEli ： ?4Hi 1 1 1 '■■ ■■■， 
■^^■IlSaKlIOESI linWQ]IK3IE^ES 
HfBBEaKaKSlEll !!«■■■■■ ■■■ 

W m\ !■ ■! ■■国 I ■■ ■■ ■ 

mi 鬮霾 ■■aaa 

bsh 驪==轻聞^ 


■■| 圃=顆閱 
^■ 1 驪==轉題 

BHHEsaiHHEMHiiim 



EE 3 CIS O 

mammmmrjmwmmmmmm^t 

剛 ■■caiiai^HBii^ 
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4529B Dual 4 Channel Analog Data Selector 



^^SSSI^^SBSSSBS 

■h^hb 





メーカ另 ( 



特徴 

• 狭立した 2 組の 4 チャンル•アナログ•セレクタ 

• 2ビットのデータ•セレクト入力により. 4つのアナログ入力から一つのアナログ信号を31択して出力する.ストローブ«卜子によりノ 
イ•インビーダンス出力ができる 

• 各種アナログ信号の WR スイッチとして使用可能.ストローブ嫌能により. 8チャネ / UO データ•セレクタを楕成することもできる 
llikffc 表 f ST X f STy I B 1 A 1 Z w I 


XO 

XI 

X2 

X3 


YO 

Y1 

Y2 

V3 


SB 题 sag 纆 rauji = 

WKII^M^SMmmmmwm^mmmmmmmmi 

■■■■■■■■amrfllBHBIHlIBHH 

■ iM—hii ■■ iwii. ■ 【互 ! ■——■ 


Ou«l 4-Chann«l Mod* 
2 Outputs 


XO 

Xf 

X2 

X3 

YO 

Y 1 

Y2 

Y3 

High 

lmp«d»nc« 


LmilhIBIWIIB ■■ I hi! nil II ■■■■国 


S«oqI« 8*ChAnn«l Mod 镛 
1 Output 

(Z and W ti«d xo^rntt^r) 


• PLH 
(CONT 


K 釅驃轻圏! B == 


X ■ Don 1 











































4529B Dual 4 Channel Analog Data Selector 


電気的特性 
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( ァ。=一 


85* C . 中 W (および聆大 W (の 


JR 大 


単位 


圈圏 ■ 

■■^BDD 圏 _ 

篇發篇 SB| 

IHE9IH IZSGEIES^HIH KH9 BIB ED ED 


■遇 Mi . i ign — 

lBSHBHIB!^ffl|^HHBBEBmitSlWB|^Bll 

■HHIs 圈 =■ 

篇篇 BSD 

通 1 ! 卩 嗰 閥 —IE 


fr . ttrF . 


■SHiiBiK^fliiaraaiaQm^ 

^glllsl 
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4530B Dual 5 Input Majority Logic Gate 


•ン接嫌 



16 V DD 



ロック， ダイヤグ 


10 




Z 


14 


♦ABE+ACD+ 

♦BCD+BCE+ 

)0 w 


特徴 

• 2組の5人力多数決回路 

• 5入力のうち _ H ” が多いか 


" が多いかを糊*！して出力する.出力の極性はコントロール入力によ oa 択可能 


いくつ力奶入力を 投定 しておくことにより • 3入力の 多数^ 入力の AND / NOR / NAND などが 構成で きる 


真理値表 





•M 



一力別相当品 




0 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


10 V 


mm 營圜■篇 


50 


40 


375 


160 


110 


100 


80 


96 


400 


300 


54 


MOT MC 14530 B 


UMUMlh !■! IMWIM ■■ I kii 1111 I ■■■■国 
HfBWBa 画 EHEacE ■■■■■■■■国 

■■圈釅醞3園 BB== 
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4531 B 12 Bit Parity Tree 





特徴 

•12 ビットのパリティ•ツリー回路. ODD/EVEN 
入力により.入力が典数個力赖個かを判另忙きる. 
パリティ•チェックなどに用いることができる•カス 
ヶード接槪呵能 

• 12ビットの入カデータが奇数個力供数個かを判8忭る 
• ODD / EVEl ^ SBHCiO , ttK / 奇数を選択でき 
る.また.カスケード接枝により，さらに多数入力の 

m\m^ 

• 伝送回路の誤り検出回路やパリティ発生回路などに応 
用できる 


真理値表 


■■■■isaK^Km ■■■■■■国 


VDD 


5 V 


OV 


5 V 


10 V 


5 V 


I 、を判8忭る 
を as 択でき 


_HH_BHI ■ 圔顚 _ 閽■題 

曬闢闢 ■_■_■■ 


8190 

0191 


( ODD . 


5 V 


5 V 
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4532B 8 Bit Priority Encoder 


V DD 

e OUT 


DD 


ーダ 


出力 


なし 


イネーブル 


特徴 

• 8ビット度エンコーダ 

• 8本の入力信号のうち.最上位の“ H ” レべ;レを梭出し.その位置を3ビット•バイナリ•コードで出力する. Eout . GS 壤？を 
用いることによ0,ビット数を拡張できる 


メーカ別招当站 


真理値表 


■■ ■， ■■ ■■ ■■ ■ 国 ■■ 

圜釅圈■靜 =B== 

psi K3 mm ezmujiii in ■■ 

■■■■■■■■ I Mil mi ■■■ 国 ■ 




——BBBnEMgMmMaM mM ^KiJ^liTrgMEwriig^Faya— 
M —ir — 啊 MT^-nrmi 111111 ■■ ■■】 

■■ Ka Eli ESEiefl ■■■■■■■■ 
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NN 4532 B 


114532 BP 


MOT NC 14532 B 


tHHIHHHHHHHHlH 


SSS 


CD 4532 B 


HCC 4532 B 


HEF 4532 BP 


SCL 4532 B 


単位 


X = Don t Care 


5 V 
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4534B 5 Cascaded BCD Counters 



ダイヤグラム 


To CJoacito#t 



BifeigSml 

E 冒達 llilifliilil 


クリア 


なし 


!!_ 


UHlUHii 




3 -Sim 





メーカ另湘当品 


特徴 

• 5桁の10リアル•カウンタからなるリアルタイム5分割カウンタ 

• 各カウンタ出力は.内部のスキャナにより時分 W 多重され. 4傾の BCD データとして出力される. のカウント•モードをもち 

• モード W で31択可能 





■圓 sss 


5 V 


5 V 


0 V 


H- 驪■嚆間 =B== 


機能表 



pn 驪驪驪 s 麗 ^ s 

DllBSiEB 


ov 


5 V 


5 V 


0 V 


ns I MOT | MC 14534 B 


ns 


ns RCA 



BliSSiE 

■■■ 


HEF 4534 BP 


SSS I SCL 4534 B 



ESKsmcn 
KliBinilKX!] 09 
isamEEicai 
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4534B 5 Cascaded BCD Counters 
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4536B Programmable Timer 


蹬豳罾皆 Bana ^ 

HWRRfMRIilffifiliPIVPPiHPPPiiliPRPiMIIRIRIVPPP^IBHHIiQaK] 10 ei^m ■■■■国 

■■■■ Ksa ■□! Ki es nr ■ ■■■■i ■■ ■■ 

■醞騸關轻 ru ^ s == 

■■園園 ___ 慕顏 


5 V 


ov 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


MOT MC14536B 


RCA CD 4536 B 


HCC4536B 


H ■■闇■圜 ^ S 題 

H 鬮钃驪圈墨 ^ 55 , 

HjliilSEsS 


mnmMMummmmwam^^m 

no Kxnna ^hhi ■■ 

KOEDCSa^HHIHH^B 
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4536B Programmable Timer 


真理値表 


hhqhiddddi^hdhi^H^hdhidddd 

■maDDBHHKOlH^IBaDBHaKlDB 

=BSS^=BS_BB 明翮 BSBIIB ! 篇 


Bypa** 


■BHBDKlDHIEHHI^imiDDDDmiH 


INH 


■KB 


Opcode Out 




D 


D 


EZ3 HHIHI KZZ^Il 

SDBBDSES_ 

BDDBBBBm 


pmoD ■■國 | 

D 矚 DDDDBI_a 
BDDDDDD^I 




and C compon 


■■■BBS 


to use the on-chip oscillation function. The oscillator frequency is delermm 
When power is first applied to the device. Decode Out initializes lo a high state 
e Osc lnh inoul. the oscillator is disabled. This ouls Ihe device in a low curre* 


Advance 


h, the oscillator 
oscillator's period 


disabled 


slandy condition) 














4538B Dual Precision Monostable Multivibrator 


ン接統 



■■■■ 


特徴 


外付 (tfttt とコンデンサにより.ノ<ルス幅を 10// S - 
外付け CR により.パルス輾を 10/ i 〜 10 st ；^5 ^I 能. 
立ち下がりェッジでのトリガ動作を》択できる 
4 5 28とビン•コンハ•チブ/レ 


lOstlft^sj 
リトリガ•リセ 


能な車安定マノけバイブレータ 
ット能. A , B のトリガ JTB 


真理値表 


Inputs 


Reset 


, H ； 


H 

,H.- 

X 

X 


Outputs 

一 Q Q 

XL IS 

TL \T 

Not Triggered 
Not Triggered 

Not Triggered 
Not Triggered 

L H 

Not i riggered 


5 V 



100 


8 B 


100 


38 B 


300 


150 


600 




40 


5 V 



単位 


tP 
(RESET -> 


SS 


HEF 4538 BP 


HCC 4538 B 


RESET -> 


CD 4538 B 


CD 45388 


MOT 


HC 14538 B 


150 


松下 


HD 14538 B 


日立 


UPD 4538 BC 


TC 4538 BP 


NJU 4538 B 




州 


より.立ち上がり/ 







BH IBI HI 11 



F B 
8 B38 
3 5 
45M 
TCUP 


B 




E 

B B 8 
8 8 3 
3 3 5 
5 5 4 

MMCC 
c C £ 


111111 



liill 



SB 拜 BsISBsEBsElsml 
ElBIglgllllllgllgsJi 
pllllll-ll-l 願 111 關 1 s 

yl ^!^1 ^1 ^!^1 ^s _! ^I^l^l ^ 

11 
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4539B Dual 4 Channel Data Selector/Multiplexer 


° ン接統 



^ Vqq 



特徴 

• 2 組の 4 チャネル•データ•セレクタ 

• 4チャネ一夕を2本のセレクト信号により31択する.セレクト信号が共通のため，同時にされる. 
れにもち，出力を*•し"にできる 

• 益列信号の選択などに用いることができる 


真理値表 


AOORESS 

INPUTS 


DATA INPUTS 

X3 1X2 f XI XO 
Y3 Y2 VI YO 


ST.ST 


OUTPUTS 
2. W 

0 

0 


X _ Oon t Cart 


メーカ別相当* 


ストローブ 端それぞ 



BE1 



Era 





5 Vl 



■a 

nni 


W^SM 

K1 

lul 

■a 


MSM 4539 BRS 

n 


IS9 

40 

■□1 

ES 


■mm 

■ 

■■1 


Ea 

Tilil 


ns 

1 JRC 


■ 



K3 

MESi 

mm 


TC 4539 BP 

n 

n 

EQa 

■H 

■O 

mm 

vm 

UPD 4539 BC 

n 

El 


Ea 

PTTil 

420 

ns 

nrai 

HD 14539 B | 

n 

■ 

tWM 

Til 

180 

ns 




■ 

IS3 

70 

140 

mm 


MN 4539 B • I 

n 

El 


E9 

fESM 

mm 

ns 

mm 

144 5 39 BP 

n 

■ 

TiPl 

m 

T^l 

ns 

|Tgy^| 


■ 

■ 

iP^a 

70 

KH 

ns 

[MOT 

MC 14539 B 

n 

D 


Ea 


KSl 

mm 

ESS1 


■ 

■ 

ITiPl 

■m 

EH 

Bm 

EK9 



■ 

T^a 

85 

K3 

mm 



■ 

■ 


E3 

P7P1 

■m 

wm 

OB 

| HEF 4539 BP | 

n 

n 

ITiPl 



wm 



■ 

■■ 

EH3 

I^EHl 

Til 

mm 

■■1 




fCP 

VDD 

•in 

typ 

単位 





№3 



£2M 





IT£1 



mi 





KB9 


■■ 

cm 











































4541 B Programmable Oscillator/Timer 
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■機能 


■ 


16 ステー 


なし 


なし 


一力另|湘当品 


8,10, a 16ビットの 


5 V 


0 V 


0 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


50 


40 


100 


50 


40 


• 5 U 


3 U 


• 9 U 


5 U 


メーカ 




RC 


日立丨 HD 14541 B 


松下 MN 4541 B 


■ 園圍鳊 ■篇篇 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


MOT MC 14541 B 


CD 4541 B 


CD 4541 B 


Cm Hpi HHHH 

raaMHE M—i — 

ED KO da ■■■ ■■■■■ 


iSEJCOB 

E3g»ia 

DEI ED 
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4543B BCD to 7 Segment Latch/Decoder/Drive for Liquid Crystal 


# ン接統 


# イヤグ 


出力 


HH 


BCD 


7 セグメン 


なし 


特徴 

• BCD コード入力を7セグメント液晶表示素子 * IWI 
号に変換するデコーダ/ドライバ 

• ラッチ機能をもつ.バックブレーン用の明号クロ 
ックを Fh に加えることにより表示される.ブランク 
入力を- H " にすることで全消灯となる 

• 7セグメントの液晶表示器を使用する各種回路に応用 


真理値表 


Ea m Ezm UBJ HyiySI cm 


ディスプレイ表示 


s 


101 /l^jjlsl 51517 M 


S95^SES5^S^S 

S 91111 ■ BiilliniH 


50 


40 


00 


50 


40 


50 


85 


hhhm^mh ^siiiiSsii 

f ! W ! W ! W ! W ! W ! M!i 

===^^=jSp 5 S ^5 

膘翻：：国 SBBBB== 
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4544B BCD to 7 Segment Latch/Decoder/Driver with Ripple Blanking 


•ン接嫌 



用信号を Fh に加えることで 
ンキング ilfr 子により.多重接 
に全桁を消灯できる 


とてる. 

重接枝するこ! 


デイスプレイ表示 



特徴 

• BCD コード入力を7セグメント液晶表示素子期動信 
号に変換するデコーダ/ドライバ 
• ラッチ»能をもつ.バックアレーンに加える液晶明動 


真理値表 


メーカか湘当品 


リアル • ブラ 


ることにより.同時 


7セグメント LCD を利用した各種回路に応用できる 


S 

• 日 : [Gf/^iwisisi^gig 1 


INPUTS 

81 

1 o 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 


OUTPUTS 




OISPL 


0 0 0 0 0 0 0 Blank 


0 0 0 u 
0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 


0 0 
0 0 
0 0 
01 


1 0 

u n 

1 0 


0 0 0 
0 01 


0 0 


1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

亀 

1 

m 

1 

% 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

% 

t 

1 

9 

1 

V 

0 

9 

1 

• 

1 


0 



tp 

(DA 


^ ■翳 _Si_^sg 


ov 


5 V 


5 V 


ov 


5 V 


5 V 


ov 


5 V 


5 V 


typ 


100 


50 


KJBLiIES 

II11S55 

驪圈■豳 ^ S = 


185 


505 


05 


55 


210 


500 


370 


1650 


66 


49 


0_ 0 O 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 




口ーム 


MOT MCM 544 B 


RCA 


■ IbSIbb 
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4547B High Current BCD to 7 Segment Decoder/Driver 


ン接統 



特徴 

• BCD コード入力を 7 セグメント 
信号に 5 C 換するデコーダ/ドライバ 




出力用ドライバに高耐圧のコンアリメンタリ MOS 
FET を使用しているため.蛍光表示管などの駆動が 
可能.ブランク塊子を“し”にすることで全消灯とな 


デイスプレイ表示 


ヤグラム 


BCD 




真理値表 


J 

• け ^l^Vli?lSl51bl7T^ 


INPUTS 
D C B A 


0 0 
01 


TP 、 


0 0 0 0 0 0 0 


DISPLAY 

Blank 


0 0 


0 0 


0 0 


0 0 


10 
0 0 
01 
01 


0 0 
10 


0 0 0 0 


0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 


0 0 
0_ 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 


9 


Don. 


出力 


3 ステート 


イネーブルなし 







EHQHOK3E1 

■■■ 


ov 


5 V 


5 V 







mu 歷 ■■■ 翻 BB == 

■■■■■■■■ 

■HttlUisaEiiiEiaES ■»■■■■■■■ 




wsMwmwmwsmmmmm^ 

























































4548B Dual Monostable Multivibrator (Retriggerable/Rese 


v ss 



# ン接統 


c x i / r x i 



ジック • 


Cx 



特徴 , 

• 2 回路入りマルチバイブレータ 

• リトリガ.リセット雛が可能.夕卜付けの CR の時定败により•パルス幅の投定ができる 

• 4528. 4538を作りなおしたもの 


真理値表 


-TL 

几 


Not 

Not 


Q 


IS 

XT 


HIHB 

EBHKIBBm 
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ダイヤグラム 


丽 


マルチバイブレータ 

単安定 X 2 


«x 


V DD 


2.14 


Vqo= Pin 16 

Vss = Pin 】• Pin 8, Pin 15 
Rx and Cx are external 
components 


6.10 Q 
7,9 Q 



sssa 圈驪離 raua= 



msMwtmummsm 

圜醞離認 BS=g 
圜鼴匯嗫續 BSBB== 


5 V 


00 


80 


200 


00 


80 


00 


00 


60 


00 


60 


70 


80 


50 


70 


80 


50 


typ 


■IllilHl 


Biian 

niEEiESiS 
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4549B Successive Approximation Register 


ツ接統 




特徴 


f ットの A - D . D - A 変換器用のレジスタ 


真理値表 


|^luSQI2QIE5SIS]EEQHB^Qfl 

HI H 9 I Dl EBIBSBHF 

H HB H ESSSBI 


X ■ Don t Care 
1 » State at Previous Clock 


gSB 釋臨焉 

画 KIKlEa 【■■■■■■■■ 

|f|^^HHE!lH!3E!l3E9Edia ■■■■■■■■ 

Ena eh KKm r^n ■■■hi ■■ ■■ 


画 KUlKKlKirTOHIBHmi^ 

醞圔醞 s 藏 ssbs 




觀1!391^903 ■■»■■■■■■■■■ 

Ea»oao ■■■■■■■■■■■■国 

^wmwmnmmmmmmmmmmm 










































4551 B Quad 2 Channel Analog Multiplexer/Demultiple 


ピン接続 


HHLW 


特徴 

• 4 組の双方向アナログ•スイッチ 
• コントロール入力により. 4組同時に ON / OFF を行う 


真理値表 



一力另 I 湘当品 


篇關暨画_ 


m 圃コ：轉费 ssas 

WKKKMmiMmmmMmmnrmmKmm 

篇■營圜 ^5 



40 


30 


90 


40 


30 


75 


50 


250 


50 


50 




W —— 

E3——C3I———■■ 

髑 BB^SBBBB 
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4551 B Quad 2 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 


3913 

量■圖暑 B 

BBBHa 

■■■!!■■ 


MM 




Ri »Ildi 
-50dH 


OF 


iiHiHiiggg 

wijJSSIBSB 


■■_ 




!OI 
















4553B 3 Digit Counter 


° ン接統 


応用例 


■ 


1 

I 


v oo 


— 




ぶ」: 7 %:，: - 


BCD 


WiB 


■■ 


^ ■豳曬醑轉譯 BS == 

■Bl__ 


日立 | HD 14553 B 


松下 


(CLK •> 


MOT MC 14553 B 


RCA 


00 


400 


200 


20 


80 


400 


単位 


5 V 




























































4554B 2X2 Bit Parallel Binary Multiplier 


ビン接統 




Ml Y1 MO YO 




特徴 

• 2 X 2 ビットのバイナリ • マルチブライヤ 

• S = < XXY > 十 K + M という式で濱算を行うことができる乗算 «• 多重接絞により. mxn ビットの乗算ができる 
• 髙速フーリエ変換 K , / U - 夕.ディジタル.フィルタなどへの応用が可能 

論理式 

S=»(XxY) + K + M 

Where: 

x Means Arithmetic Times. 

+ Means Arithmetic Plus. 

S =* S3 S2 SI SO. X =» XIXO. Y = Y1Y0. 

K * K1 KO. M = Ml MO (Binary Numbers). 

Example: 

Given: X - 2(1).Y * 3(11) 

K 篇 1(01).M > 2(10) 

Then: S * (2 x 3) 1 +2*9 

S =* (10 x 11)+ 01♦10 = 1001 

Note: CO connected to M2 for this size multiplier. 

See general expansion diagram for other size multipliers. 



^ ■醞圜圈薛 ey = s == 

圃_豳曬騮■圏 SBSS 

■PMHIH Ea ■■ ■■ 


^BB==_bs== 

■画 ■■cm ■■«■■■■■■■ 

^■■■■KsaHmiinza ■■■■■■■■■■ 
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4555B Dual Binary to1of 4 Decoder/Demultiplexer (Active High Outputs) 


•ン接続 



特徴 

• した 2 組の 4 チャネル • デコーダ / データ • マ/けアレクサ 

• 二つのセレクト信号により • 31 択された信号が M H” となる . イネーブノレ信号により . すべて - し”となる 
• 出力反転型として 4556 がある 



圈豳圈糴 EB 

EEQiElHElKSEiHil 


真理値表 


_ lfS<PUTS OUTPUTS OUTPUTS 

ENABLE SELECT MC14555B I MCI 45568 

fc BA Q3 Q2 Q1 QO Q3 Q2 Q1 QO 

0 0 0 0 0 01 111 0 

0 0 1 0 010 110 1 

0 1 0 0 1 0 0 101 1 

0 1 1 1 0 0 0 011 1 


ov 


5V 


5V 


ov 


5V 


ov 


15V 


5V 


OV 


5V 


10V 


5V 


50 


40 


00 


50 


40 


20 


95 


型名 
MSM4555BRS 



III ■■ ■■ ■■ i ■■ I —_i| 1 1 1 1 ■■ ■■ ■ 

圈釅=圓995== 


20 


95 


70 


200 


日立 


40 ns 松下 


40 


MOT HC14555B 


H ■醞曬 = 臨 ^ass 

^ ■圈■醞■麗 ^ BBS 


CD4555B 


HCC4555B 


HEF4555BP 


SCL4555B 


0 0 0 0 


Don # t Care 


■■■■ 国 ■■ ii ■■ 111111 ■■ ■■ ■ 

^ ■髑釅醞 

■iBsiSSSS 
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4556B Dual Binary to1of 4 Decoder/Demultiplexer (Active Low Outputs) 



特徴 

• 故立した 2 組の 4 チャネル•デコーダ/データ•マノけアレクサ 


二つのセレクト信号により， S 択された信号が 
出力反*^として4 5 5 5がある 


真理値表 


OUTPUTS 

MC14555B 


となる.イネープノ 1^1号により.すべて M H ” となる 




_i ■■ ■■ ■■ 

圈騸圈嘮認 = B == 

■-I —i ■■■■国 

!^^HmsaK!]iE3Ea nrnKEzmiaBEaEa 

^ ■驪曬醒鑾圓 


ENABLE SELECT 


MC14556B 


HSHBH9I EB 团 SDB9 函团 31 还 I 

H111BBSB1B1 



□□□□DDKIEi 



140 


400 


30 


MOT kC 14556 B 


■’iIBi ■■ 關 ■■cuEicHniiwT—-raa 

■■ m\ !■■■!! u ■■ ■■ 

■i f j» in 





170 ns 



CD 4556 B 


HCC 4556 B 


HEF 4556 BP 


SCL 4556 B 


BS 


Don't Care 



ESS KE3 E9 ■■■■■■■■■ IHI 

EEaCCIK^aE^l ■■■■■■■■■■■ 

mammmmnmwmmwmmmmmmwm 

画 ■■oa ■■«■■■■■■ 


10 V 


5 V 
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4557B 1 to 64 Bit Variable Length Shift Register 


ツ接続 



特徴 

.1 から 64 ビットまでレジスタ長を可能なシフトレ 


真理値表 


L32 L16 


メーカ片«9当品 


夕長) 


6ビットの BCD 入力により.レジスタ長を»択 する 
ことができる.また • A . B の2入力により«択して入 
力できる.また. CE 端子によりクロックの立ち上が 
り/立ち下がりエッジによるカウントの»択ができる 
ディジタル•ディレイ 回路な どへ 応用 か 可能 


真理値表 


_ Inputs _ 

Rst A/B Clock CE 


Output 


-A— 

X 


L«ng|h 



圈醞驪 S 認 = B == 
^ ■醞=曬轉翮 BB == 

^ ■匾醑霾 g _ BB == 


tPLH 
(RST -> 


tP 
(RST - 


90 


00 


30 


95 


30 


95 


1 ■圜霾醞 g 篇 






5 V 


0 V 


5 V 





























































4558B BCD to 7 Segment Decoder 


ン接統 


ブロック • ダイヤグラム 



s 


b 


En 


9 

15 


RB 


V DD - P*n 11 
Vgs ■ p,n ® 


RBO 




2 3 


5 6 


8 9 


出力 


デコ ーダ 
BCD — 

7 セグメント 


3 ステートなし _ 
イネーブルなし 


ビン接統 

• BCD コード入力を7セグメント表示菜子期動信号に変換するデコーダ 

• リアル•ブランキングを嫌子を接統することにより • 同時に全点灯/全消灯彳揪丁が行える 

• 7セグメント表示索子を使用した各種回路に応用可能 

真理値表 


HDH I^DH HBIHEH EZS3Z3Q3SHHH| 

———— g —m 

Hmm HIQB HEIHlHDiii KBBB 3 EB 3 IHHIIHI 


•pp 

•pp 






mirn-mniBBfWfcfclmn 

EEi - EIIEllElEM —■■ 
EggiaiEgBLlli liiM —■■ 


PLH 

)ATA 


• PHL 
(DATA 



580 


220 


145 


ns I JRC 
ns I ^ 


ns 


ns 日立 HD 14558 B 


ns 


ns 松下 


ns 




PLH 

) 

PHL 

) 


inutainME 娜 : ■『■■ 

MBfl Mil ■■■ 国 ■—■■■ 

ajlnTmgnrirnirmfTTirT 


ns MOT MC 14558 B 












EE3ES9K!!riE3ElHHHHHiHHHH 
























































4559B Successive Approximation Register 



真理値表 



一力另|湘当品 






5V 180 


圈匿醺■閣^ SS = 

IS3 BUI EX mi !■■■■ ■■ 


100 


50 


40 


500 


200 


100 


80 


00 


20 


310 


日立 HD14559B 


高士通 


松下 


Blllllii 


5V 


0V 


5V 


5V 


0V 


5V 


0V 


5V 


310 


220 


750 


310 


220 


in 


62 


40 


1500 


62 


40 


typ 


圓 鬮霾罾蠹 圔 SSB 

■■■■国 

■iBBiBBBB 
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456 OB NBCD Adder 


ン接続 


分類 

fm 


演*器 


c OUT 


sbb 驊鱷罾驊 raua = 


二 O^NBCD コード （Natu r a 1 Binary Coded Dec ima 1>の力11»» 

AM . Bfl ) とキヤリに入力されたコードを加算して出力する. 10 W ± のキヤリが出力される.カスケード接«!も可能 
4 5 6 1との IB み合わせで容易に演算回路を楕成することができる 




真理値表 




BBHBHHbHhHhBhI 

HHhhhhhhhhhihH 

關關 B 


ov 


5 V 


5 V 


OV 


Mlli I— ■■ ■■ ■■」_i II I ■■■■■ 

■■閻轉圓 = BS == 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


2100 


900 


675 


100 


900 


67 


圓疆 

liABftiSlEsaHnS^I 


MOT MC 14560 B 


RCA 


髑醑離 SBB == 


fCP 


KSHilCQIKm OE1 
ESaHMBC 311 


5 V 
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4561 B 9’s Complementer 


V DD 


3 F 


2 F 2 


0 F 4 


9 Z 


圈■罾習 Essm^^ 

miiiii 酬』 11 M 

■翮體 ■■■ 願 ^^ ssss 


4 560との組み合わせにより.容易に加滅算器を榷 
成することができる 


I^B^HIBlililsii 

iiiiiiiiiiinillilsii 




■I 豳 


HHHHHIIIIIIIIIIHIHI ■篇 

| 層|||^^^||國■画國國 Mjj 藝 ,_ 


lEii 
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4562B 128 Bit Static Shift Register 


wiVfiWtKM px^i wyr^sswiT^w^ 

▼里 w 息冒里▼里 w 藥 w 里 w 里^ ranMgw ^— 


特徴 

• 128ビッ 


I 


一力が湘当品 


•128 ビットのタッア出力が可能.クロックの立ち上がりでカウン 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


10 V 


5 V 


5 V 




^n 圈■驟圓 = b == 

^n 匾醑釅 s@^sss 


340 


1200 


500 


340 


MOT MC 14562 B 


tMKKUMmwmmmmmmmmmmmm^mmm 
^^^^mwEir^umiJEiwmmmmmammmwm 

Eararacm ■■■■■■■■■■■ 

ESI m EQ EU!3I ■■■ HIHIII ■■ HI 

















































4566B Industrial Time Base Generator 




特徴 


U ^ タイム•ベース•カウンタ 

1/10 分周器と 1/5 または 1/6 となる分周 » および単安定マルチバイブレータより榷成される 
50/60 Hz の商用電源より. 1 Hz の基準時〇1号を作成できる 
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m 


MH 


単 


50 


00 


00 


50 


00 


tP 


00 


00 


50 


00 


20 


50 


30 



80 


<0 


50 


00 


ns 


00 


40 


ns 


ns 


00 


50 


00 


fCP 


sss 


930 


RCA 


930 


320 


MC14566B 


MO 丁 


1500 


4500 


松下 


CLK -> 


4500 




HD14566B 


100 


一力別相当站 



m 

mat 



1 

OV 

1 

w 

rsv 

1 

ov 

\y 

5V 


5V 


0 V 


5V 



PSHHSDH1 

■It 

I__iH_ll 

EssEEsssssB oslEaEin 画 


E ^ I 3§^^ 議 ^ 議漏議 §^^ 



^^||圈||||願|豐醫 

圓圏圈圔圖 

■■:■: 
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4566B Industrial Time Base Generator 



4568B Phase Comparator and Programmable Counters 





特徴 


プログラマブル • カウンタを内藏したフェーズ • コンパレータ 

4.16. 64. 100 分周が可能なカウンタと 4 ビットのアログラマブル•カウンタと位相比較器をもつ 
P しし周波数シンセサイザなどへの応用が可能 


真理値表 

F 

Pin 10 


G 

Pin 11 


Division Ratio 
of Counter D1 


The divide bv 
divide bv N 4 


16 

64 

100 

the programmable 
nter. 02. is illegal. 


-201 


5V 


OV 


m 


5 V 


m 


5 V 


5V 


5V 


5V 


380 


OV 


BOO 


350 


20 


39 


95 


10 


50 


ns 


40 


ns 


50 


00 


65 


5 V 



180 


90 


360 


単位 


RCA 


tPLH 


MC14568B 


MOT 


675 



240 


松下 


HD14568B 


日立 




単位 







■■■■ 

■■1111 

Wilis 





SEEEEEEESISSSE ^^ 国 

1 驗 1111111 ■■■■BISIB 





醑圓 ■■■■1 


圈髑圃圈 S 圏 il 園 li 

I 


OV 


BB 
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4569B Programmable Dual 4 Bit Binary/BCD Down Coi 



5 V 


0 V 


RC 


BO 豳曬■轉 _ BB == 

圜醞閻 g 圏^ SS 5 


^ ■闢圈離 ■ SB :: 


BSEHlESaiKSiaOl ■■■■■■■■■■■■■ 

_ 【必邏 Mi gnrr^ —■—— 


5 V 











































4572UB Hex Gate 


ン接統 




• 2 入力 N 0 R 1 回路 • 2 入力 NANDI 回路を 1 パッ 


た複合ゲート 
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5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 



5 V 



0 V 


5 V 



5 V 



80 


0 V 



00 


50 


m 


5 V 



80 


5 V 



80 



00 



5 V 


80 


40 


80 


50 


0 V 




5 V 


5 V 


65 


90 


0 V 



S 



MOT 


C 14572 UB 


日立 


HD 14572 UB 


RC 


180 


5 V 


typ 


一力 


攀位 


パッケージ 











1 


iimli 

1 




■■■■ 










1 ggglgmg 

圔 ■■■1 


釅 Igggggglllsil 

G.^ l^l^:^l^ l^:^l^l^s^l^_ 

=■ 
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4580B 4X4 Multiport Register 


•ン接統 


i 


演算器 




D1 

02 

03 


I 


QO 

Q1 

Q2 

Q3 


HU HU HUB IHH RS9 


gjB 圈霾圈纆 EB_S ■臨鍾 

■■■ KQ3—ex ■■H«_ 

圈醞嗫閣 = B == 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


00 


50 


40 


00 


50 


40 


650 


50 


170 


50 


日立 HD 14580 B 


松下 


BD 驪醞 = 闇 BB == 

髑醑醞 


MOT MC 14580 B 


tPLH 


== 嚆翻 BB== 


SS 














































4581 B 4 Bit Arithmetic Logic Unit 


•ン接統 


Mode 

Control 


音 : _S^I 


徴 


真理値表 


4 ビットの濱寘 K 

二つの4ビット信号の演算を行う. 16 S 期の機能を待 
つ.各檐能ごとに二つの違ったモードとアクティブ • 
モードを “ L ” / “ H _ にきる 
4582と組み合わせることにより.多ビットの高速 
演茛器を楕成することができる 


FUNCTION 

SELECT 

S 3 ls?lsils 0 


L L M H 

t H L L 


INPUTS/O! 

LOGIC 
FUNCTIC 
(MC • H 
A 
AB 
A*B 
Log»c ,# 1 


BIHBinn 

wtmmmmmwBBml 
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fm 


I LOO 

卜." 


h Ah«#d 

V Oulputf 


一力另 i 湘当品 


體篇蹈轻爵 SBBSSB 


■■■ ■■圜 B SS 

IPS 3 HR 驗驢驟 ■ ■■国 


5 V 


5 V 


0 V 


tPLH 

(SUM 


tPHL 

(SUM 


tPLH 

( SUM ( A : B > 


tPHL 

( SIM ( A = 


5 V 


5 V 


5 V 


5 V 


0 V 


40 


70 


50 


80 


05 


50 


80 


955 


330 


45 


955 


330 


IllilBH 


60 


1910 


60 


90 


1910 


66 


MOT I MC 14581 B 


f CP 


■iSEnKll 
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特徴 

• キヤリ信号コントロール•ブロック 

• 四つの2進 8 Win »» より•キヤリを先取りして発生させることができる 

• 4580と組み合わせて.16ビットの演算»が構成できる.また.多重に組み合わせることにより.さらに 32. 64ビットへと拡張す 
ることむ可能 


論理式 


HHESHH HKOHI ■■IBSEIEQSHHI HHIHI ■■■■■■■1 

IBS^SSHBBEI HBSSEBHB 

HlfH BBSRSS 30 miHI 

|HHB^HHB| HfPHH HHQ2Z2S2BZZ3HI 

HIUH lliBSS ! uSC 23 EI 3 ^SH 


■ ■ WiMKfii ki i 「II —ntTun 

gBB 圈鱷■纆 EBBS 調 

■^■■ EsaniHjiE ^ i^nii ■■■■■■■■ 

■^^■iSamKIES qrWHHHHH 





醞霾 S 圈 BB=d 

Ban 闢 === 

■HD 翻■: 

K ■^■ lES ! a ■■ E 3 ■■■■■■■■■■■ 

■■HI 咖国国 cm ■■■■■■■■■■ 


OV 


5V 


中 


5V 


ns 


OV 


ns 


5V 


ns 



OV 



5V 



220 



280 


4 U 


ns 


45 


5V 


5 V 


ns 


40 


ns 


90 


5 V 


ns 


40 


ns 


ns 


V 


ns 


ns 


50 


DV 


ns 


DO 


5 V 


SCL4582B 


S 


MC14582B 


MOT 


松下 




HD14582B 


n 立 


345 


JRC 




一力別 W 当品 


NO # s 


DESIGNATION 


蘭 


4582B Look Ahead Carry Block 


) o 

cnGe 

•• 

POP3 

• • 

I P1 I P2 

• • 

1 P2 I P1 
(( 

♦♦ 

) 0 ) 

cnGlGI 

• • • 

I PO I P1 I P2 

••• 

I P1F2 I P3 

7 ♦(♦(£ 

cn_G-G-G_M 
^ :P2• I 4 V 

1 SISl :^ 
;:::1 
cncncn 































































4583B Dual Schmitt Trigger 


ン接統 


ジック • ダイ 



特徴 

• 2回路の彼立したシュミット•トリガ回路 

• 外付 ( tft 抗により.ヒステリシス幅.しきい ME を変化させること力可能 


真理値表 


OUTPUTS 


ISHE3 

HHHHHHHH 

BH1HHHHH 


High impedance at output 




一力が湘当品 


REl UM raioi Wgn Hm BSESBI 

noa ho e^i es IiBJ Em Ea 

■謹箱 

^■■■ESaKIilKlEa IfTWBHIHBHHH 

09 圜麗■篇圜翅 

翳■篇團 ^SSS 


76 


20 


00 


60 


20 


SH ■ 篇篇 ES 
S ■■篇篇 





MH 


MH 


MH 
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4584B Hex Schmitt Trigger 




SSBB 驗 ■■■ 



5 V 




584 


584 


IIBIHEaKJKEiEaiDiaaaiHHMi 

IBI 1 11'll 1 ■ii 11111 11 i 

—■■ ■■ ■■ ■■ I ■■! l ■■■■国 
■PPMMB \ !■! I ■■ I !■ ■■ I ■■ III ■■■■国 

^^^^HiFra Ti nrT—i 1 1 ■■■■画 


5 V 


10 V 


5 V 









































4585B 4 Bit Magnitude Comparator 





ヤグ 


(A<B) 


A 0 


| 

■ 


特徴 

• 4 ビット 


夕比較回路 


二つの4ビット•データの比•^果を- H ” 出力する.カスケード接統により • 多败 t 
テスタやコンバータ.コントローラのコンパレータなどとして応用することができる 


f ットの比較回路も構成可能 


真理値表 


A3> 


_ 圔 ■■ 關 ■ 闕 , 


釅 ■■■■!■■■ 


A 2 -t 

A2-« 

A2-* 

A2-» 


5V 


5B 


360 


30 


40 


ns 


200 


41) 


50 


5 V 



単位 


SCL4585B 


HEF4585BP 


HCC4585B 


CD4585B 


MOT 


MC14585B 


C 7 —ム 




松下 


富士通 


HDM585B 


日立 


日電 


TC4585BP 


JRC 




単位 





HI— 

圖 | 




s 
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4597B 8 Bit Bus Compatible Counter Latches 



•ン接統 


ブロック • ダイヤグラム 




v OO 


MCI 45978 


C : naDI « 


Strob« 


ECSI^D^D 




プリ セツ 


3 ステー 


03 


06 







特徴 

• 8ビット•バス用ラッチ醜 

• 3ビットのアドレス • カウンタと8ビットのラッチ回路(こより構成される 







真理値表 






髑醞圈 ney=B== 


■■■VBVES3KSB^IBHMP a W IIB VBSBHB9B_mH IS!a 圖 区 111111 ■■■■■ 

篇篇篇 5 ■羣篇篇_篇 Hij 圖■麵 g 
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Bi 
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1 〇乙 ero on 
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l@B 闢曬 
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4598B 8 Bit Bus Compatible Addressable Latches 



タイア 
クロック 
クリア 
アリセット 
3ステート 


フツチ 

8BIT 

H 

し 

H 


一力が湘当* 


特徴 

• 8ビット • バス用ラッチ回路 

• 3ビットのアドレス • デコーダと8ビットのラッチにより構成される 



真理値表 


n 驪■罾 a 圜 

m 圈■■嗫藏 


■BBSSBfSI5SSlEQ9iHmHBBSB9H9HlRlSBBaELiEi3Kai^iHHHi 

■篇 麵，趣™^ 
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4599B 8 Bit Addressable Latch 



一力 8 湘当晶 


Ea m ei KB9 ■ im 

E^a K1K3 E31 ： ■ HHHHai ■ 

■ ■ K 3 n m ■■■■■■国 

闢釅醞 siiy=B== 


MC14599B 
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■HiHHHHBiUliJiHuJHXALIHlhaKlSZSi ■■■■■■■ 
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パッケージ外形図 


1AL TOLERANCE OF LEADS (DK SHALL BE 
- 25mm<0.010) AT MAXIMUM MATERIAL 
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2. DIMENSION L TO CENTER OF L£A0S WHEN 
FORMED PARALLEL 

3. DIMENSION B OOES NOT INCLUDE MOLD FLASH. 


ibui 


\wm\ 

■:通 •■•州, 

WWgFraTOfiil^BTTri 

■ :'ll 

■ ( Ji M'U KIilis 

■ ■■■ ■ MT 1■ 

piBWZIHI ■ 匿 !！! 

•Al ■ レ .. 1 kill 邏匯 .!0: ■■TiM 


nHSIin ^ lE ^ MEE !9 


^WTTi ii MWKTTn^K 

wr^uLMwiyuw^Mu^ym 

wrmwr^mvmrnmw^M 

WnWBmWP^MMJSMMSFM 


•な匿 kJB 





















5000 

Series 


— 216— 

5001 4 Digit Decade Counter 



XT 





iiiipppH 

IIBSKSS 


OVER 

FLOW 

LATCH 


FF8KT(0) 
RKSKTf 9) 





特徴 

• ダイナミック表示用のインターフェースをもった晰の 10 進カウンタ 

• ブランキング入力（表示クリア).トランスファー入力（ラッチ入力)の子をもつ. 〇〜9999のカウントができ.三つあるキャリ嫌子 
により使用目的に応じ桁上げがおこなえる.クロックの立ち下がりでカウント 
• 7セグメント LED 表示器により.10進4桁のカウンタを構成することができる 

真理価表 





觀 S3SraES_Za 題霞 

PPHHHIE9 Ell] EE1C3II=T , VI ■■■■■■■■■ 

麵 El 體 == 轉闇 SB;S= 
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5002 BCD to 7 Segment Decader/Driver 


# イヤグラ 



デイスプレイ表示 


こ 9-!Sh_! 的 ! 






コーダ 



出力 





なし 


1 LB^^BIbH 

inH^HnajH 


イネーブル 






特徴 

• BCD コードを 7 セグメント表示器の艇動信号に変換 
するデコーダ 

• B I 入力を“ H ” にすると全消灯 . RB I を“ H " に 
すると. 〇入力のときに全消灯となる 

• NPN トランジスタが出カバッファとして付加されて 
おり，カソード • コモンの7セグメントし ED を直接期 
動できる.表示字体が異なる5022がある 


真理値表 




1118111 HiililBBl 


ummMmMwcmmMmamMWBMummamauammmm 
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EiEiEanniEannniKranmni 
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nnnnnnBammmKimnn 


40 
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5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


200 


5 V 


220 



380 


5 V 


200 


110 


5 V 


220 


150 


OV 


430 


320 


5V 


OV 


70 


5 V 


単位 


SS 


tPLH 


MOT 




日立 


TC 5012 BP 


特徴 

• 3 ステート出力をもった 6 回路の^反転バッファ 
• 徊路と2回路にわけてディセーブル嫌子をもつ 

真理値表 


晶 








ン接続 


BABLBi 





501 2B Hex Non Inverting 3 State Buffer 



■piiimm 

T8BBEEBB 

EB 團團1闇 S 圍 «■■■ 
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will.8 
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5018 4 Bit Binary Counter/Clock Generator 





RESET 

SELECT 


^1 






特徴 

• 4 桁のバイナリ•カウンタ 

• クロック•パルス^回路および供点のチャタリング防止用のフリップフロップを内藏する.出力はオーアン 
• ドレイン構造のバッファがあり • し ED を直接 UHBrr きる 

• SE し ECT 入力を_し_にすることにより，4チャネル•スキャン入力が得られる 


SBB 圈醞酾闔 03 醒 1>^^ 



5 V 


0 V 



真理値表 


1れ 

" i " 

CL 


EXTi 

" eT " 


INPUT8 

EXT 2 EN SELECT 

OL L L 


OUTPUTS 
^11 り l" ^3 


OL 


c : 
a ; 

CL. 

※： 

(rtt 


カウント勳作 
スキ t ン觔作 


0« 


日立 


富士通 


松下 


BB=^gSBK=a 

■靈■圍，墨 

M 驪圈圈■團 ^=b 3 

■■園 


ローム 


クハ•ル 


Don " 


出力は CLOCK の立ち上りで 
® 化し t す〇 


CL 
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502 OB Hex Low to High Voltage Translator 



特徴 

• $ TL や DTL の信号を CMOS レべ;レにする 6 回路のレべ/レ.コンバータ 
• 通常 VCCCVDD にて使用する 

• 2電_作の CMOS システムの信号$換， DT し/ CMOSM インターフェース•システムなどに応用できる 



留路忌 nEBSIDQI 臨晋 


5 V 130 


0 V 


HQaK3K3n 

KH ESI E3 ■■■■■■■■■■ 
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5022B BCD to 7 Segment Decader/LED Driver 



V DD ： 



1 LH^HHIHH 

mm jjgaMMii ^ a^M 



当品 


特徴 

• BCD コードを 7 セグメント表示器の明動信号に変換 
するデコーダ 

• BIM を- H ” にすると全消灯. RBI を“ H ”に 
すると. 〇入力のときに全消灯となる 

• NPN トランジスタがバッファとして付加されており 
• カソード•コモンの7セグメント LED を直接 UHKrt 
ることができる.字体の異なる5002がある 


真理値表 


|j^B 鐵鼴 ■ 習 BBBS 臨霞 

^■ 髑釅鼴 S 開 SBS= 


■jmnnnnnm 

InmnKmmnm 

\mjm 

m 


ov 
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ディスプレイ表示 
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W •■冒 
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M Ai It 19 14 
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■ o ■醞 == 嚆 _^== 

髑 ==S 題 BBS== 

^wmmmrjmmKmmmmmmM 



iTiPl 

ES 9 















































- 222 - 


5 V 


500 


700 



30 


5C9 


400 


JR 


X6 


ns 


ns 


250 


ns 


370 


ns 


ns 


65 


脚 


MOT 


松下 


TC 5023 BP 


130 



叫 



一 


真理値表 



れ ^1 Y 0 
8-CHANNEL 

MULTIPLEXER 

八 y 5 y 6 y 7 


イネーブル 


なし 


出力 


P - 


>023B 16 Channel Multiplexer 
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5024B 3 State Non Inverting Buffer 


ン接統 





特徴 

• 4 回ステート嫌能をもったハ # ッファ回路 

• 各バッファごとにディセーブ/ Hi ? 1 をもつ. D IS 嫌子が* • H ” で出カハイインビーダンスとなる 
• バス•ライン•バッファ•マ•プレクサなどに応用可能.•■じ•でデイセーブ/ U 05 0 2 5がある 


真理値表 

INPUTS 1 OUTPUT 
IN [ DI8| OUT 


HZ 


HZ 




■■■■■■I eei cmrsi 03 
■■■■■■ E9 KH KKl E3I 
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5025 B 3 State Non Inverting Buffer 


ビン接続 ロジック•ダイヤ 


Vdd 4D 41 40 3D 31 30 




特徴 

• 4 回路の 3 ステート機能をもったバッファ 

• 各バッファごとにディセーブル軒をもつ • D I S 嫌子が 4 *じで出カハイ•インビーダンスとなる 
• バス•ライン•バッファ•マノレチアレクサなどに応用可能.でデイセーブ/ U 0 5 0 2 4がある 


真理値表 


| INPUT8 

OUTPUT 

IN 

Ms 

OUT 

L 

L 

HZ 

H 

L 

HZ 

L 

H 

L 


H 


H 


H 


r；T ：H MISEOZEZSSM 

ES^BEXjI HHHBBHHHI 
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5026B Decade Up Counter 


l^E 


• イヤグラム 


真理値表 


V DD 

v 88 


■ 


ジック • ダイ 




fffliBi 


クリア 



特徴 

• 2 進と 5 進のアップ•カウンタ 

• RESET <0> を- H ” にすると0にリセットされ， RESET (9> を _ H _ にすると9にリセットされる.クロックの立ち下がりにて 
カウント 




2進と5進をあわせ.10進のアップ•カウンタとしても使用可能 



TOinl ^ lrall ^ 3BBi ^ Brniai?Tai 
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RESET/COUNT MODE 


COUNT MODE 


Kunissi 

QZSS3 [I??T d!ll C9 SI IQI Em ESI 1 131 E73 C9 CT1C7I1 

■□■OIDnODDDD^^ImKJ 1 311311 mDUQISi 

■saaoaaaDa^HniKacatilBiaaEici 


COUNT MODE B 





《• ； Don ; t Care 


BSS5 

D El El | ■□■ D D El Q 

BiociEalnQaaEa^HSSBSS 


A ； I 人力を COUNT 
入力とする。 
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5027B Binary Counter 


ヤグラム 


Na 


n b 


oU ) 

Qc 

0(2) 

兑 D 


V DD: 
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NC ; 


r 3 
• 8 


BUbIB 


なし 


なし 





当品 


5徴 

4 ビット • バイナリ • アップ•カウンタ 
RESET ⑼の二つの入力を M H ” にすると0にリセ 
ットされる.クロックの立ち下がりでカウント 
初段と2〜4段のクロックカ％ i しており • 2進 • 8道. 
16進のカウンタが核成できる 


真理値表 
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5029B Quad 2 Input NAND Open Drain Output Gate 


ビン 接統 


V DD 





特徴 

• 出力に N チャネノ⑺オープン.ドレイン構造をもった4回路の2入力 NAND 
• レ〜レ•シフタ••ドライバとして応用^能 
• ワイヤード OR が可能 


真理値表 
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■■■■■ 

EE3 

B79 

■ax 

単位 

i 一^？ 
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5032 6 Digit Decade Counter 




ック•ダイヤグラム 


. 胃 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ■K^^a 

■ R 9 HH|b hhhh 

圈腦爾墨躍冒通躍ミ 





特徴 

• ダイナミック出力の6桁10進カウンタ 

• ダイナミック点灯用の発振回路およびデコーダを内 itf る. BC 嫌子を T 1 〜6の嫌子を接枝することにより•任 JS の桁以上を消灯で 
きる 

• 初段のカウンタが 10 MHz まで追従可能なため.高周波パルスのカウント.分周などに応用できる 




BC 端子の 
処理と 


CONTROL 
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5032 6 Digit Decade Counter 
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SBbBhhhhihh 
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5036 17 Stage High Speed Frequency Divider (Dynamic) 
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当品 
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T3 
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進 


分* fi 


fCP 


単位 


特徴 

• ダイナミック表示用信号出力回路を内藏した 4 桁 io 進カウンタ 

• CR を外付 》 tt ることでダイナミック表示用クロックを生成することができる. TRANSFER を* 4 H ” にするとカウント儀[をホ 
ールド. RESET が M H ” で出力-し”.クロックの立ち下がりでカウントする 


真理値表 

c カウント動作（カウンタ出力がそのま 
ま a in 〜 d in にダイナミックで出力 
されます〇 ) 

LA ラッチ動作（カウントは行ないますが . 
出力は * 化し交せん） 

糸 Don't care ( 注） L CLOCK の立ち T りで出力が*化 

します。 

Z 8CAH IN の立ち T りで T ュ〜 T 4 
が * 化します 0 
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°ン接続 


5037 4 Digit Decade Counter 
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5043 CR Timer 


f ン接統 



TIMER 

/DIVIDER 



■ 







特徴 

• CR 発振回路と分周回 » からな 

• CR を外付 t ナすることで 5 ms へ 



る_獅回8 
-1500時 rakT ) タイ 


マ卿51を投定できる.ツヱナ.オート • リセット回路を内藏しており.外部回路を 


M することができる 
各種タイマや低周波発振器に応用できる 


真理値表 


B^s^sas^EBKia^^ 

^■髑 S = S ^ SBB == 
B ■匾 == sraaas = 

■■■■ ainrM —■ ■■ 

sm 調：爨圈 =bsss 

BHES 題■■篇 


T/D I NH 


タイマー勳作 
分阏25動作 
動作一時抒 I 卜 



& Don 7 


単位 


^BB^SBBBBB 































5043 CR Timer 


-233 







100 0•Tq5 C 
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5048 17 Stage High Speed Frequency Divider (Dynamic) 


< イヤグラ 


2 進 


V DD 2 


XT 


■ 


V SS2 


V DD1 ; : 

V D D 2 I : 



P£SET 




BXiHlKIHHBHBBI 

E 2 X 399 

E^aaESHHBHH 

UDil^HilliEHHHil 


特徴 

•17 ステージのハ M ナリ•カウンタ 

• 卜7ステージと8〜17ステージを故立に使用することができる. 4〜7および14, 16. 17ステージから出力を取り出せる 
• 出カタップの異なる5036がある 


機能表 



Chart 




LEVEL 



KOC 73 l [! aE 31 

KOI HO KE3 E9 USJ CEIEI3 

■1， 邏 — I ^ W — 

_——EaQ 漏 ■■ ■— 

B9I ■ 驗 ■■RPPiSBBSS 

_ 篇鶸■■篇 i 

== 轻圜 = B=BS 

■■ ESE ^ ■■■■■■ 




5 V 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


來 Don f t Care 


DHb==g 鼷 sb= 
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5050 Dual 50/64 Stage Static Shift Register 




特徴 

• 彼立した 2 回路の 50 t しくは 64 ステージのシフトレジスタ 

• OUTPUT モード入力によ050, 64ステージを31択できる . I N PUT モードにより2本のデータ嫌を 3* 択することができる 
• クロックの立ち上がりでシフトする 


真理値表 







;DH3IBH9I3IEH!I| 

EIDBiiDISiDBI 



■闢酃罾嚆篇 !=sa 嘔鼴 

M 1 II 11 MI 

B 髑 ==S 圃 =B» 


卜 tn + 50 ^+64 


CLOCK 


鱷==嗫鼸^== 

Esa ■■■■ ES ■■■■■■■ ■■ 

^ ■ 靨：：■圈 SB!:; 
Sg ■ 嘔豔酗闊 BBBBB== 
^ ■ 驪醞罾闺 =BB== 
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5051 4 Digit Decade Counter 


m 

w 






S IN 



(MSD) 

Tl T 2 




10 


mt^mwmmmmwm 


-COUNTER 


BBS 


なし 




111 MpSjFM 



当晶 


特徴 

• ダイナミック出力回路を L つた4桁10進アッア•カウンタ 

• スキャン信号用の発振»を内 «• BLANKING CONTROL 入力により.任意桁以 i : を0とする 
リセット機能をもつ.クロックの立ち上がりでカウント 
• クロック禁止機能をもつ5052がある 

タイミング•チャート 



二と/^できる.ラッチおよび 



鞺疆豳習 EBBS 臨胃 

jaa—Ma^ni—■ ■■ 

EamJKJBcnitiiHi———— 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


200 


100 


■ 


500 



HBbg 觀闇: b == 

— 鼴 —B—BB 

B ■闢驪匾嗫翻 SBBBB 


■liiiiHi 



EEll 11111 ■，」 I ———— 

EamnQCaHHiHHHHHiiHB 

csanEDBBiiia ■■■■■■■■■■■■ 


OV 


5 V 


















































HI 




16 驟罾驊 EBBS 臨 _ 

MmmmmmwmmmmmmmmmmmM 

酬 -EMEllLJ a W i NI—_ ■ ■ 

mKKMMmwmwmwmnrmmmmmmmmwm 

■醞驟圏 BB == 

Ii^BIEEEss^bbb 

Iff^BPEaDSi ㈣ is Em ■■■■■■国 

^■=觀鼷99= 

BilEEis^SSl 

Milll — s | 


5 V 


MH 


OV 


m 


5 V 


MH 


40 


50 


60 


5 V 


00 


20 


5 V 


0V 


00 


00 


20 


5 V 


50 


OV 


100 


5V 


200 


5V 


65 


OV 


200 


30 


5 V 




単位 


1400 


700 


S 


1600 


2500 


700 


PLH 

◊ OUT 


MOT 


1000 


450 


忪下 


450 


日立 


TC5052P 


JRC 


三洋 


特徴 

• ダイナミック出力回路をもった4桁10進カウンタ 

• スキャン信号 舞振® ft を 内蒙す る . CLOCK ENABLE 入力により.クロックを禁止することができる.ラッチおよびリセッ 
卜嫌能をもつ.クロックの立ち上がりでカウント 
• ゼロ•サプレス機能をもつ5051がある 

タイミング • チヤ ー ト 



パッケージ 


一力另湘当品 


• RESET 


I.ATCH 


T 4 

t 3 

丁 2 

Tl 

S IN 

TKF 

R 

V SS 


5 12 

6 11 

7 10 


-COUNTER 


OSC 



ヤクラム 
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5052 4 Digit Decade Counter 


DC B A 


o 

Ep A 

c c c 
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BBafti^HiHi 

— O—l l 


5 V 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


5 V 


ns 


KXT 
し C 


単位 


特徴 

• 7 セグメント表示器用のデコーダとドライバを内蔵した4桁のアップ•ダウン • カウンタ 

• アップとダウンのクロック麻子が別々に設けられている.ラッチ.マ/けアレクサ.スキャン信号発振回路.し ED ドライバをもち 
• 直接7セグメントのし巳卩を_できる 

• カウンタ.パネルメータなど各種カウンタに応用できる.字形の異なる5054がある. 


ディスブレイ表示 


0 1 2 3 



5 # 6 7 8 9 


TEST 


C0UNTKH 


PLEXKH 


COUNTER 


BCD-TO 7 SEGMENT 
DKCODKFl/DRIVER 


CARHY 

U0HK)W 



5053 4 Digit Up/Down Decade Counter 




ク〇ック 
クリア 
プリセット 
3ステート 


カウンタ 
1〇1__ 

1 

H 

KcL ~~ 
Kcl __ 



一 no 

H3S3S 1I0S 
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5053 4 Digit Up/Down Decade Counter 


COUNT SEQUE 


MASTER RESKT 


CLOCK 


BORROW 


卿 ! I _ _ I 

i _i ■■雄 iillii i 
1111111 M 

■■■■■■■■■■ 聊 immmilii 

■■■■■■■■■■ rii ■■■■■■■■■■hi 


SEQUENCE 


BESET 




51118 Bi! 








- 240 - 


匯函詔習 EQDB ^^ 

Mmmmwmwmr.mmmmammmwm 

■ >■ 1 ■ ■ 開，国 1 

酬国《 31 ^»^ 13 «^ 1 睡 

Mmmmwmmmnrmmmmmmmmm 

圓鬮鑿豔蠹圊 sss 

BB ^== 嚆藏 ^ b == 

画 ■■■» maaaaHmnaH 

■■ 篇葚罾 s 篇 

圈匾圃_=9!9== 


OV 


5 V 


ns 


士 


OV 


5 V 



妒位 


fCP 


S 


MOT 


松下 


(CLK -> 


日立 


TC 5054 P 


彐羊 


特徴 

• 7セグメント表示器用のデコーダとドライバを内*した4桁のアップ • ダウン•カウンタ 

■ アップとダウンのクロック入力が別々に設けられている.ラッチ.マルチアレクサ.スキャン発振回路. LED ドライバを内*.直 
接7セグメントのし E D を駆動できる 

カウンタ.パネルメータなど各種カウンタに応用できる.字形の異なる5053がある 


デイスプレイ表示 



5 6 7 8 9 


一力当晶 


KST 


uuimm 


COUNTKB 


PLEXKH 


COUNTER 


なし 


DCD-TO 7 SKGMKNT 

dkcodkh/dbiver 



5054 4 Digit Up/Down Decade Counter 


ino xno 

Hlsw 1323 S lies 
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タイミング•チヤ ー 


COUNT SKQlJKNCfc 


MASTER RESKT 


UP CLOCK 


DOWN CLOCK 


“1)* 
( B !) 糸 

(q) « 

( Di ) » 
( CAi ) « 
( BO A ) 糸 


CAlUiY 


BORROW 


余 Int 


SCAN SBQUBNCB 


T BESET 


SCAN IN 


〜 80UT ※糸 



糸※ 




5054 4 Digit Up/Down Decade Counter 


■■■■■■■—■■I 

■■r=BBI ■ ■■■■ i ■ ■ 




iii 


I 


- 1 ■ 1 - 

IIHIHBI 


■ I 


B-IH-IIHHHHi——— 


Bin 


HK—lli 

SSBHHBBIal 

BBISig 

Bilim 


s„ 


■Is 
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5064B Hex High Voltage Buffer with Inhibit 


B IN 


H 


特徴 

• P チャネノ UDMOS FET によるオープン • ドレイン槽造をもった 6 回路のバッファ 

• 2 本の共通なインヒビット》»子をもつ 

• 高耐圧 (50V) の MOS FET をもつため . 宙光表示 fSJ などのドライブも可能 . 出力反 _ の 5 06 5 がある 


真理値表 


HDD 


TC5064BP TC5065BP 


nDDKHiai 

IBDDKBKBl 

^EMEMEMWBMMKBM] 


ネーブル 


なし 


なし 


■■■HI EQa K1 ao ：S ■■■■■■ ■ 


■■■■KSaKllBOEaVirilHIH^IHH 

EB 圈 ■■sriii=a== 


250 


00 


4U 


4U 


EHIsss^bbbb 

K■■■li^a■■ES ■■■«■■■■■ 

■疆篇 is ， 篇 
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5065B Hex High Voltage Buffer with Inhibit 



真理価表 


INPUT 


EfflBrjEOI 


TC5064BP TC5065BP 


iDODKanm 

jDDDKHKH 


■ 


INS A IN 
\ OUf 5 


e 6 

oDTe 


特徴 

• P チャネルの MOS FET によるオープン•ドレイン構造をもった 6 回路の反転バッファ 

• 2本のインヒビット入力をもつ 

• 高耐圧 (50 V ) の MOS FET をもつため，の直接ドライブカ可能.出力非反転型の5 064がある 



ESSES 


m/n 




_ ■■鱷 EB_ES 越 ^ 

csaaoKaEmHBiHHHMH 



■■■■■ ES3 K3 KU E9 

Ed KU K9 E3I 

^^^^■lEBaK9K9E!llinHHHHi 

闊 I 曬圈嗫圓 =Bl 

聞： 
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5066B 7 High Voltage Buffer 



特徴 

• P チャネルの MOS FET によるオープン•ドレイン構造をもった 7| 


バッファ 


高耐圧 (50 V ) の MOS FET をもつため.蛍光表示管を®接ドライブできる.出力反転型の5 0 6 7がある 


鞺醚罾纆〇_39|臨霞 

I !■ !■ !■ ■! ■! ■■ ■■ 


聞篇篇 

i^HHlEsaKaKaiBinnaHHHiHH 

Bfl 髑釅圈■闇 BB = 

■■題圓 ss 






疆==嗫鼸 ^=s 
圈==嗫醺 BB== 

蝶飄 = BBS=S 



































特徴 

• P チャネルの MOS FET によるオープン•ドレイン構造をもった7回路の反転ハ # ッファ 


I 


A 耐圧 (50 V > の MOS FET をもつため • 里光*^をめ接ドライブできる.出力非反の50 6 6が# 


ノぐ y ファ/インバータ 


イネーブル 


なし 


一力別湘当品 


■ 圈_ 調回_ 

□■■■■■■■国 


15V 


5V 


0V 


5V 


JRC 


柬芝 TC5067BP 


■驟鹽關■題 

驟 ■■■ 圓 ^ B == 


200 


4 U 


4 U 


BIE8B 

QB 圜 SS 


5V 


5V 


0V 


5V 


MOT 


RCA 


■ 圈罾_ 鑿_篇 
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5068B BCD to 7 Segment Latch/Decoder/Driver 


IHH||||^h| 


特徴 

• BCD コードを 7 セグメント表示器用の信号に変換す 
るデコーダで. P チャネル MOS FET によるオーブ 
ン，ドレイン楕造のドライバを内葳 

• BL 入力により出力を OFF にすることができる • Z 
ERO OUT 出力と組み合わせることによりゼロ•サ 
プレスが可能 

• 麻耐圧 MOS FET をもつため.蛍光表示管の直接 
駆動か可能.表示字体の異なる 5 0 6 9 がある 


真理表示 


IHBB 的—謹， BSKISeie ■㈣ 

■■■■ 咖 KJ Ki n 民 《■■■■■ ■ 


； h!hIh(hhIh|h|hI 


Ea EZJ KEH n 【■■■■■■■ ■ 

P 9 匾—騍轻驟 BB=S 

HRR^^^HHHIIHHIIH|b31ebb§esbS 

— ■■■ m ™" ™ »■■ II iMnrmwrinnn — 

^^^^^^^^^^^HsssBssssssss^ssssssljBHi^l^^^B^SBB 


5 V 


5 V 


10 V 


15 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


B ■ 闢圜 ■■ 聞 ^ ss= 

國9_醞離圓 = B == 













































5V 


ns 


5 V 


10 


ns 


5 V 


300 


750 


5V 


50 


ns 


65 


ns 


40 


ns 


OV 


ns 


5V 


ns 


RCA 


MOT 


松下 


日立 




特徴 

• BCD コードを7セグメント表示器用の信号に変換す 
るデコーダで， P チャネル MOS FET によるオーア 
ン-ドレイン構造のドライバを内•る 

• B し入力により出力を OFF にすることができる • Z 
ERO OUT と組み合わせ■ることによりゼロ •サアレ 
ス嶋呵能 

• 高耐圧の MOS 丁をもつため • 笛光表示策の直 

接明動*呵能.表示字体の異なる5 0 6 8がある 


ディスプレイ表示 


真理値表 


Don t 的 ar* 
Uod « tttraio«d 
Upon 

R*qul r«d pull 


th« BCD Cod 籲 I 
down v 9i Bfr 


ppUM 
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5069B BCD to 7 Segment Latch/Decoder/Driver 



圓 ■■■ 一 II 

■■■■III 

iiill 

疆1111篇■篇篇篇|9 

BiigBHHSH 

111 嘔 SUBB 

11311圏11111圈圏翻■翻 

1 B 

IBSBESi 量 ■■ 

vnnnDDDnnnnDQDnnDCD 

HcDDQDnnnnnoo nnBcB 

BD ggggs nn Eg Dn g gg gggggf 

ESDDDDDDnDBDCDDaaD 

開 gg DD 關 gggggs Dn gggg 
gggggi 器 giggg 

g gg g 匪開 ggs DD 匪 ggg sfii 

sssssiR 
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5070 6 Digit Universal Counter ’999999 





EQUAL 


COU 


SSBSSSS ■■■■■■■画 





メーカ 8 



特徴 

• 7 セグメントダイナミック表示用信号出力回路を内蔵した 6 桁ユニ A —サル•カウンタ. 


999999までカウント 


SCANm 号に同期して BCD および7セグメントで同時に出力され.カソード • コモン • タイアのし ED 表承器を直街! HTC きる 
• また.コンパレータを内*しており.タイマなどにも ft 用できる 

各種タイマ.カウンタに応用可能.マイクロプロセッサと組み合わせての応用もできる. It *： カウント鏟が995959の507 1. 595 
999の5 0 7 2がある 


■■■■■■EElCTaiC! 3101 

HHioa ■■■□■ 民 ■■■■■■■■ 



ディスプレイ表示 


H ■圈 ==S 藏 = BB == 


8 9 10- 15 


^ ^ u , SS r 18 ' EiE . 


最大息饉以1：(各 DIGIT » C 打して ） t ブリセ 
佴し • BCD OUT は BINARY コート•で出力され 
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5071 6 Digit Universal Counter ’995959’ 


ン接統 


特徴 

• 7 セグメント•ダイナミック表示用信号出力回路を P 

• SCANfl 号に同期して BCD および7セグメント 


内藏した6桁ュ：^- 
、で同畤に出力され, 


. コンパレータを内藏しており.タイマ籯^も可能 


ディスプレイ表示 


2 3 


5 6 7 8 9 10- 15 


〇 /w-zsswn 

最大 ltl > 鏟以上 （ 各 DI 0 ITK 対して ） をブ V セットし走礪仓〇 
但し， BCD OUT n BINARY コート•で出力され f す。 


BCD 


SEOM£X? 



ブロック • ダイヤグラム 


A B C D 



D CA CB 
〇 U °) (2!) 


CC CD 


1 (2 1 ) 

covtntn bcd 


.サル•カウンタ. 〇〜995959までカウント 
カソード•コモン•タイアのし ED を直接明動できる•また 


ストップ•ウォッチなどの_+«に適している.最^カウント値が999999の5 0 7 0 . 595999の5 0 7 2がある 


P?S^9^^b 

98 

Ii «ggga こ ::: [ggamTa—j 

P ■ 圃 ==S 課 =B== 
■M 闢嘔醞轉發 ^S== 

^^■ 1 SS§^^Sb| 
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5072 6 Digit Universal Counter ’595999 



(わ (2^ X 23) 


ブロック • ダイヤグラム 


• up^OTtTT 



mm 

111111 

B3BBBS33hi!3B 

ISSSS 

sss 


カウンタ 


〇遒— 


mm\ 




I FifiMrilSIB 



特徴 

• 7 セグメント•ダイナミック表示用信号出力回路を内蔵した 6 桁ユニ/くー サル•カウンタ. 〇〜595999までカウント 

• SCAN 信号に R 期して. BCD および7セグメントで同時に出力され.カソード•コモン•タイアの LED を直接明助することが 
できる.また.コンパレータを内葳しているため，タイマ _(> 可能 

• ストップ•ウォッチなどの_ナ测に適している•最大カウント值が999999の5 0 7 0. 995959の5 0 71がある 


ディスプレイ表示 


圈豳罾習 ESUJI= 
H ■ 圜 ==S 調 : SB== 

驪 S 醞 g 圈 ^B= 

HBIsbs^bbbb 

匾 ==S 臨 =B==I 


IE 

5 Vl 

rw ^ 


ov 

5 V 


10 〜 15 


パ 1 - IS 1 三 , 「 I S 1 三 IE • 


鑛大れ eii •以上 （ 各！) ioit *c rt して ） t グリ セ 
(fi し • BCD OUT は BINARY コードで 出力 され 
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5072 6 Digit Universal Counter ’595999 


タイミング • チャー 


6 DIOIT COUNTER TIMING CHART 


COUNT 


UP/DOWN 
C -INH 
RESET 
CARRY 


ZERO 




； LOAD-C. LOAD 




EQUAL 






糸 RBOISTER DATA；999990 


DIOIT COUNTER TIMINO CHART 


scan! ( cx ) 

外部 CLOCK 


SET 

D6(USL) 


D5 


D4 


D3 


D2 


Dl(LSD) 


〜 D 



I5SSSSSSSSS 

imnHiAjpmMmA 


iiKSIHS3iBSIil3iEB_E3iESa_Ea_ESIiE3_ESl^E3 ^& •至 ESI 


HZ : HIGH IMPEDANCE 

load register, load counter 

D n +1 


SCAN 


(CX) 




( 外部クロックト ■」 

LOAD COUNTER, 「 

LOAD REGISTER - * 

BCD IN - 
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5090 8 Bit A 一 D Converter 


I 


•ン接嫌 



%z::wmMi:zEntKKKtm 

IIHfllll 




当品 


特徴 

• 5 相積分型 8 ビット A-C 

• 8ビットの A - D コンバータで4ビットずつ2回にわ(すて突携データを出力する.基準クロック回路を内葳しており. CR を付 (■Wlijr 
よい. $! mit *2 ms (| l ^) 

• &^费«力のため.バッテリ明勳の4ビット CPU を用いたイ湮機於どの A - D 変換回路に適する 


B ■ 豳： =sis^== 


真理値表 


K^3C mm^ 

攀^^ 


HH^^SSZSHHMHCmSCiHHH | 

631 ESS! ESI ISO ISQ ESI BQI lS^9 


圈•驗翮 BB == 
_^ ^=:B 闇 SB8 == 

■B 齧： =S 圏 SB:= 

DllHD^BBra^^BBBHH 


DDD 

DHID 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


■IBUIll 













































5091 8 Bit A-D Converter (With 6 Channel Analog Mu 


V DD 

CHS2 


R8EL 
08C OUT 


08C 


m 分 B 


_ 


ャンネル* IK ヂ 


特徴 

• 6 チャネノ U 05 相積分型 8 ビット A - D コンバータ 

• 8ビットの変換データを4ビット2回にわ (tT 出力する. W クロックを内蔵しており CR を外付 tWlif よ V 
最大). 6チャネル•アナログ•マノけプレクサ，シリアル•クロック出力潰能をもつ 

• のため • バッテリ IHBK 04 ビット CPU を用いた機器の A-D 変«回路などに適する 


のため • バッテリ IHBK 04 ビット CPU を用いた檐器の A-D 


どに逋する 


真理値表 


I 1^31 ESI 

nnnaaanan 

MMMMMMMMWMMMMMMMMM 

nnaaanann 

aannaanna 

aanaannna 

anaananaa 




ダイヤグラム 


i 


iligBBBgg« 

Ummummmm 






财 Ki_B3i EBi 


日立 


富士通 


松下 


三菱 


ローム 


MOT 



























- 254 - 


5092 13 Bit A-D Converter (With 8 Channel Analog Multipexer) 



ブロック•ダイ 



弊莖▲幽▲跡 2 遂▲麟 




SHU 


ill 




特徴 

• 8 チャネノ U 7)13 ビット積分型 A - D コンバータ 

• 4/8/12ビットの各データ•バスに接統できるように4ビットごとにイネーブル機能をもつ.変換速度 5 MHz (致大). 8チャネル 
ナログ • マ/い，アレクサおよびシリアル•クロック出力嫌能をもつ 

• 各種エ iem . データ収集モジュールなどに応用可能 





■yaTilTTilgf 

1 酬国 1«3 !»■■■■■■■■ 

MmmmwmmmmmmmmmmmmM 
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mimmwmmmurmwmmmmmwm 


真理値表 


BBDHB ^ OHSS^»DramSSS 

wmMMmmmtKKKKKtKMmmmmnnannunu 



II 


■■■BBQSSiHiBDDBDDDDDDDQKl 

UUUSSEZiHHHDDDBDDDBBDDflQ 
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QDDDDDDDQDDQQ 


B* 3 W^Sg 

HHI (S3 ■■■■■■ 

m 圈篇 ss^=SB== 



SB 轉 IBBSBS 























































5093 8 Bit A-D Converter (With 8 Channel Analog Multiplexer) 








遂次比較 


2 56}ftJn. 



• 8 チャネル入力の逐次比*® 8 ビット A - D コンバータ 

• 8ビット•データ•バスに接統できる.変換速度100 // S • 8チャネル•アナログ•マノけアレクサを内する 

• 各種制»»»,データ収集機器などに応用できる 





































22000 

Series 






2Y 

3Y 

4Y 


2Y 

3Y 

4Y 


4 X 4 のアナログ.クロス•ボイント•スイツチ 

アドレスを入力することにより • Xri から Yri へと信号を接 ttT ることができる • ラ 
デイジタル交換器などのクロス•ボイント•スイツチとして応用可能 


真理値表 



X2 

DATA IN 

C 

0 

B 

A 

STROBE 

V SS 
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22100 4X4 Crosspoint Switch with Control Memory 


d 3 §3a 


s(nua:oo< 
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22101 4X4X2 Crosspoint Switch with Control Memory 


BSS^HHIhlliB! 

■■卿 






WTCCTCO 
MQS W)TECT»0N 



特徽 

• 2 回 « K 04 X 4 アナログ•クロス•ボイント•スイッチ 

• アドレスを入力することにより • 同畤に2回路^)スイッチを切り替えることができる 
• ディジタル交換»0：どのクロス•ボイント•スイッチなどに応用できる 



B ■圜==轉翮 BBS :: 

EB -釅：嚆圓 = B=d 

圜醞曬鑾圖 BB == 


真理値表 



BB 豳 ==■ 圈 BBSS 













































XI 

X2 

X3 

X4 

XI 

X2 

X3 

X4 


S€l 


K 。 

K b 
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特徴 

• 2 回路の 4 X 4 アナログ•クロス•ボイント•スイッチ 

• アドレスを入力することによ0,同時に2回路のスイッチを切り替えることができる 
•ディジタル交換器などのクロス•ボイント•スイツチとして応用できる 

真理値表 


D 

V SS 


VDD 

A 


致 ? 102 


22102 4X4X2 Crosspoint Switch with Control Memory 
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22401 16 Channel Precision Timer/Driver 




B3S 


29 

28 

27 

26 

25 


01 

02 

03 

Q4 


39 

38 


特徴 

• i 6 チャネル•シリア/いパラレ/^ a * をそなえたタイマおよび出カドライバ 
• 各チャネルごとに16ステージのシフトレジスタ.ラッチ，タイマおよびドライバをもつ 
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4S/7S/ 

3W/4W/7W 

Series 
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3WO I 2 to 3 Line Decoder with Enable 



特徴 

• イネーブル端子付きの 2 ラインから 3 ラインへのデコーダ 
• 74 HC 139 の1回路分.ただし Y 3 出力がない 

• イネーブルなしで Y 3 ありの 7 W 139. イネーブルありで Y 0 なしの 3 W 02 がある 


真理値表 


NABL 


SELECTED 

OUTPUT 


B3H3IK9I 
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EHEHEHEHmai 
■HEHOIEHim 31 
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Y 2 
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X : Don’t care 



■ メーカ 別相当品 1 
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3W02 2 to 3 Line Decoder with Enable 



特徴 

•イネーブル准子け？の 2 ラインから3ラインへのデコーダ 
• 74 HC 139の1回路分.ただし. Y 0 がない 

• イネーブルなしで Y 0. V ) の 7 W 139. イネーブルありで Y 3 なしの 3 VV 01 がある 


真理値表 
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■am BaHOWOI EB KSIiaH 








Y 3 


x : Don’t care 


メーカ 別 ffl 当品 


■ スイッチング _s 
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4SO I 2 Inout NOR Gate 


ピン接続 


IN B [TT 
IN A fTf 

Vss [H 



H] V DD 


JT] OUT X 


ロジック•ダイヤグ 


X = A + B 


IN A a 


IN BO 


o — 1 > 


特徴 

•1 回路の 2 入力 NOR ゲート 
• 4001の1回路分 




一力引湘当品 


圜 S 纖闇 BB=B 

驪曬驪嘿圏 BBSS : 

B ■■聞 == 嗫圜 === 











































4S I I 2 Input NAND Gate 



IN 

IN 



特徴 

•1 回路の 2 入力 NAND ゲート 


4011 の 1 回路分 
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一力別相当品 


da K3 HI3 ES ■■ 

■■■■■ KsaBOKiEainmi^HHnHH 

■B ■翻 S^=B== 
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80 


00 


80 


SB ■ 圔圔鑾聞 SBB= 

體 SBBSn 














































4SU 


v ss 




特徴 

•1 回路の 2 入力 NAN D ゲート 
• 4011 U の1回路分 

- 4 S 11 のバッファなしタイブ.発振回路などの応用に向いている 
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入力数 

索子费 


ン JL <ツ 


f—■> ■■ !■ !■ ■lifiilM iMli ■! ■ 

ESa BO IO S3 巨 ■■■■■■■■■■ ■■ 


三洋 




Ea Ki n Eca ■■■■■■ ■ 

Hb 醞■嗫關 =b== 


m 圃圉騮 g ^= a == 

IUlBIWESaKlK3E!lE^&«IHH»H 


tPLH 


Mmwmmm 


MOT 


RCA 


BHP == ■麗 = B !== 






































4S30 Exclusive-OR Gate 


ピン接続 ロジック • ダイヤグラ 




特徴 

• 1回路の2入力 EX - OR ゲート 
• 4030の1回路分 

• ディジタル • コンパレータ，パリティ回路などに応用可能 


入力 

出力 

mm 

mm 

Bi 

wm 


mm 

wm 

mm 
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mm 

mm 
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KB 

mm 

n 




H 驪釅離翮 BB == 

^9豳釅蝶圓99== 

Q 9 H ■釅飄藏 ^ b == 

篇圜 === 

H_S_i 鼷 ^=dl 

圜==围=!9== 
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Bbbbm 

■■I 


特徴 

•1 回路の 2 対 1 のアナログ.マルチプレクサ/デマルチアレクサ 
• コントローノレ ft 号により2本のアナログ(I号より1本を遛沢することができる 
• 4053 B の1回路分 

0 

真理値表 



X Don’t Care 


OUT 

C 




COMMON 

Inh 

VEE 

V SS 


4W53 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer 


13IZ2S 


OUT C IN 


分類 


入力 


出力 
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ov 


5 V 




20 


40 




20 








5 V 



単位 


SS 


RCA 



NS 



MOT 


特徴 

•1 回路のアナログ•スイッチ 

• 4066のアナログ•スイッチ1回路分. CONT 信号により入力を ON / OFF できる 
• 各種アナログ信号の開閉に応用可能 


オン抵抗 rq N 

250n (Typ.). Vdd-VSS = 5V 

llOfl (Typ.). V£)D-Vss = 10V 

70n (Typ.). V DD- V SS = 15V 

オフ抵抗 Rqff - RoFF ( T yp .) > io 9 n 



松下 


萬士通 



TC 4 S 66 F 


JRC 


三洋 


単位 


一力另湘当品 














4S66 Bilateral Switch 
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4-W66 Dual Bilateral Switch 



特徴 


• 2 回路の他立した双方向スイッチ 

• CON 丁を H にすると入出力間が低インビーダンスになる 

• 4 S 66の2回路分 

真理値表 



聚 See Electrical Characteristics 




入力 


一力別 ffl 当品 
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4S69 Inverter Gate 



VDD 


OUT X 



特徴 

•1 回路のインバータ 
• 4069の1回路分 
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4SU69 Inverter Gate 


ビン接続 等価回路 




特徴 

• 1回路のインバータ 

• 4069 UB の1回路分 • 4 S 69 のバッファなしタイプ 
• 発振回路や各種回路に応用できる 





メーカ另湘当品 
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4S7 丨 2 Input OR Gate 
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特徴 

• 1回路の2入力 OR ゲート 
• 4071の1回路^ 


一力別«8当品 
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4S8 I 2 Input AND Gate 



V DD 


OUT X 


特徴 

•1 回路の 2 入力 AND ゲート 
• 4081の1回路^ 



当品 
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45584 Schmitt Trigger 



V DD 


OUT X 



特徴 

•1 回路のシュミットトリガ•インハ#一夕 
. 4584の1回路分 
• 4 SU 69 と置き換え可能 
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7SOO 2 Input NAND Gate 



メーカ 別相当品 


特徴 

• 1回路の2入力 NANDy — 卜 

• 74 HC 00^10?^ 

• 74 HC とは多少 {5^ 的持性が«なる 
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7WOO Dual 2 Input NAND Gate 


ピン接続 



論理図 


1A ⑴ 



1B (2) 

& 

啤 Y 

2A ⑸ 



2B ⑹ 


^2Y 


特徴 

2回路の2入力 NAND ゲート 
• 7 S 00 の2回路分 
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JL 钱能 
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シ ユミつ 


ゲート 
NAND 



メーカ 別相当品 
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"7S02 2 Input NOR Gate 


ピン接続 


論理図 


INB 扯 

IN A [U 
GND [31 



m v C c 


4R1OUT Y 


IN A 
IN B 



特徴 

•1 回路の 2 入力 NOR ゲート 

• 74 HC 02 の1回?各分 

• 74 HC とは多少!寺性が異なる 
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7W02 Dual 2 Input NOR Gate 



特徴 

• 2 回路の 2 入力 NOR ゲー I 、 

• 7 SD 2 の 2 回？^ 
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1 ■スイツチング行性 

■ メーカ 別栢当品 
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7S04 Inverter Gate 



特徴 

•l 回路のインバータ 

• 74HC04 の 1 回路分 

• 74HC とは多少気的1 寺性が異なる 


索子数 


迨理 


一力別相当品 
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特徴 

• 1回路のインバータ 

• バッファがな V 、ため.水晶発振器のようなリニア回路への応用も可能 
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分類 


素子数 


治理 


ンバータ 
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"7W04 - Triple Inverter 


ピン接続 



特徴 


論理図 

^1 Y 

J 2Y 

ぶ ) 3Y 


1A 

2A 

3A 



• 3回路のインバータ 

• 7 S 04の3回路分 



0 BKBB&nSIHIHHHHHI HEH 

ISHHHEaKlHaBaBB 


メーカ別相当品 





0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


10 V 


5 V 











SOP 


== 嚆調 = 9 == 

■El HD B3j CCQI ■■■■■■■ ■■ 

== i^=BB 


日電 


日立 


富士通 


E f^lP 剛圓画 9 : 屬國 1 " 1111 * 

^■體==■臨 BB = 

轉聞 = B = 





































7WU04 


Inverter 


ピン接続 


論理図 



特徴 

• 3回路のインバータ 

• 7 W 04 のバッファを除いた L の.水晶発振回路などのリニア回路に応用可 



■ KgggaaatHgpM—■ Ka r ymig i— 

■ 霾霾圔 

ggi l — niBMPTgl — 


B ■調=篇翮^ 

^■E 篇篇圜 S 


OV 


5 V 


5 V 



5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


■ni 

fmammsss^mi^ssm 


mMwmwsmEsmwmm^i^ 

DQ B 9■■■■■ 

MmwmmMmmwamMmmmm 


5 V 


10 V 


5 V 











































特徴 

• 1回路の2入力 AND ゲート 

• 74 HC 08の1回路分 

• 74 H C とは多少電気的特性が異なる 









































"7W08 Dual 2 Input AND Gate 


ピン接続 


論理図 



1A 

IB 

2A 

2B 


〇1 

( 2 ) 

(5) 

⑹ 


特徴 

• 2回路の2入力 AND ゲート 

• 7 S 08 の2回_ 







































"7S I 4 Schmitt Inverter 


NC 


IN A 


GND 



論理図 


V CC 


OUT Y 



特徴 

•1 回路のシユミット • トリガ•インバータ 
• 74 HC 14 の1回路分. 2 W の VCC ヒステリシスをしっている 
• ライン•レシーバなどに活用可能 



メーカ 別相当品 


■■■■■■ BSUHS3IC3I 


BH 匾 BBSg 園 ^ B==l 

B9U!] ES9K&310^1 HHMHHHIHI HI 

Q^bb^ibbbbb 








































特徴 

• 3回!?各のシユミット*トリガ•インバータ 

• 7 S 14の3回路分 

































特徴 

• 1回路の2入力 OR ゲート 

• 74 HC 32 の1回?於)、 

• 74 HC とは多少^即寺性が穴なる 





KSillK^ESSEI^QHI^KfHEB^Si 

DQ ■■ ■■ ESI E3H ■■ ■■ 

Kia — n igfwna ———— 


5 V 


OV 


15 V 


OV 





•JRC 


束芝 TC7S32F 





■■■■■■■国 

KSBIisaaBiHHBaicMaaaBHnHa 


tPLH 






































"7W32 Dual 2 Input OR Gate 
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特徴 

• 2 回路の 2 入力 OR ゲート 

• 7 S 32の2回路分 


B ■■醞==篇觀_ 



ISaiMHESI 1 ^^国 

Mmmmwmmmwmmm 

U •!WMBBB 



Mil 


MH 


Mil 







































特徴 

• CMOS のアナログ•スイッチ 

• 74HC40GG の 1 回路分 

• ON|ftfA(i74HC40G(i の約 2 倍 . 各 Sft 号の fJfPI に利用化 


真理値表 


ジツク • ダイヤグラム 


分頌 


入力 

丽 


3 ステ 


■ — n ECTAlO^.—— 


mi 

IN •: 


OUT ) 


5V 


OV 


5V 


5V 


OV 


5V 


5V 


OV 




□现 


日立 


富士通 


下 


TC7S66F 


t IMJI 
(CONT 


BQHD HOBS ESI■■■■■■■■ 

画 ■■RSEIZlHBiamHHI 

■■■■■■■ 

ES9K&9EHEI HHIHHHHH HH HI 









































7W"74 D-Type Flip Flop with Preset AND Clear 



特徴 


1 回路の D タイア•フリップフロップ 

74 HC 74 の 1 回路分.アリセット.クリア钱能を装 
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[•m _1 


フリッ r フロッグ 

タイア 

D 

ク D ック 

T 

クリア 

し 

プリセット 

し 

3ステート 

なし 






I ■ スイッチング持 性 

■ メーカ 別 ffl 当品 1 


VDD 



雄位 

メーカ 


パッケージ 

■ 

El 


■a 

mm 

Em 

SOP 

10V 

■ 

■ 

mm 

E9H 


■ 

B 

15V 

■ 

■ 

mm 

pi;^ 


■ 

tf 

5V 



wm 



■ 

10V 


■ 

mm 

w：^m 



S 

15V 



mm 

日范 



tPLH 

(CLK -> Q ) 

5V 


画 

mm 

日立 




10V 



mm 




■ 

15V 



ns 





t PUL 

(CLK -> Q ) 

5V 

■ED 

m 

ns 





10V 



ns 





15V 



ns 

MOT I 




tPLH 

(/CLR. /PR->Q )； 

5V 

14 

26 

ns 

NS : 




10V 



ns 

RCA 




15V 



ns 

SGS 




tPHL 

(/CLR. /PH->Q ) 

mm 

m 


mm 

fcciia 

mm 

■ 


KI39 


■ 

mm 

sss 



WtSi 

ESS 


■ 

mm 




9iH 

fCP ; 

VDD 

rain 

typ 

単位 





5V 

77 

36 

MHz 





10V 



MHz 





15V 



'MHz 









































特徴 

• 1回路の2入力 XOR / —卜 

• 74^1086の1回路分 

• 74 HC とは多少屯^性が異なる 




VDD 


5 V 


三洋 


mBtKMMmmmmmwmiKmmmmmwmmm 

■■■■■■■国 


OV 


5 V 


@■醞 == 嗫圈 BB == 

^ B ^== 鑾闢 SB == 

BB= 醞鱷 SBBBBS 
^ ■ 驪 ==^=BB== 



































7W I 39 2 to 4 Line Decoder 



特徴 

•1 回路の 2 ラインから 4 ラインへのデコーダ 
• 74HC139 の 1 回路分 . ただし . イネーブル端子がない . 

• イネーブルありで Y3 出力なしの 3W01.Y0 出力なしの 3W02 がある 
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ーダ 


入力 


出力 


回 


3 ステ • 


■ rwaA l ： 

■■■■■■■■国 

■■題篇圓■箱 


iov 


取芝 


日范 


塞士通 


松下 


B ■■篇 Si 翳 S 篇 

圓翳篇驗圏 BSS 

■靄™ B=— 


















































アナログ • 
スイツチ 
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DG200A Dual Monolithic SPST CMOS Analog Switches 



特徴 

• 2 回路入り SPST . 

• サーボ • コントロール.プログラマブル•ゲイン.アンアなどに応用巧. 


真理値表 



LOGIC *0- <： 0.8 V 
LOGIC " I * > 2.4 V 


Switches Shown for Logic ” 1 "Input 



Em Ed K9 EDS EIIH 

B iMicjtEJiai————— 

Eli] EH E9 ■■■■■■■■■■ ■■ 

VSiMk i JMa—KM———■■ 

EgCTIri ： gKgJBDMai—■—■■■ 


ッチ ON ロジッ 


しレべ J レ 


^Ssissssi 















DG20 


Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switches 


°ン接続 


ジック 


Top View 


16] IN 2 

[U d 2 

[3 s 2 

13] V-f (SUBSTRATE) 
lU NC 

lD s 3 
函 d 3 

91 IN ^ 



特徴 

• 40» 入り SPST . OFFWKO リーク* SW シ少なく • 低 ONftfit . 

• IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 同じビン配置でロジックが逆の DG 202 がある 
• レーダ•システムや伝送システム • サンプル&ホールド回路などに応用可. 


真理値表 


LOGIC 

INPUT 


SWITCH 

LOGIC 

STATE 

VOLT LEVEL 

ON 

$0.8 V 

OFF 

^ 2.4 V 
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■ I —— ■,■■■■■1 丨 |l^M_ 

篇釅 = S 闊 ^ BBS 

riii! —■■ 

mmnmmmmmmmmmmwmwm 


ON 



チ ON ロジッ 


ク H レべ J レ 


クしレべ J レ 


■111111 
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DG202 Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switches 



特徴 

• 4 •回路入り SPST . 低リーク電滾 • 低 ON & 抗. 

• IN が H でスイッチ ON . しでスイッチ OFF となる•同じビン配列で逆動作^ DG 201 A がある. 
• ディスク.ドライブやレーダ•システム. 伝送システム, サンプル&ホールドなどに応用可. 


真理値表 



Di 

S 2 


D 2 

s 3 


D 3 

s. 








iiSlil 



EZmiHK 9111 


EH KE1 EH ■■■■■ 

fpitj w ma—m—— 

Fm/ire^— iEa—E-——■ 



























DG20 I A/DG202 Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switches ( つづき ) 
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応用例（サンプル & ホールド) 



TYPICAL PERFORMANCE 


AQUISITION TIME = 25 A S 

APERTURE TIME =1 MS 

SAMPLE TO HOLD OFFSET = 5 mV 
DROOP RATE =5 mV/S 



DG2 


Low Cost 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analog Switches 


ン接続 



IN 2 
D 2 

52 

V-f (SUBSTRATE) 
V L (f5 V) 

5 3 
°3 



特徴 

• 4 回路入り SPST . ローコスト•タイブ. 

• IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 同じビン_で逆動作の DG 212 がある 
• ディスク-ドライブ.ビデオ信号将端スイッチ • 伝送システムなどに応用可. 


真理値表 


LOGIC _DG211 

0 ON 

1 OFF 


DG212 

OFF 

ON 


Logic -0" < 0.8 V 
Logic -I" > 2.4 V 


メーカ 3 湘当品 


■ II — 1 訓 __ 国 _ ■MilM 

■ i 【】【】 

篇釅 =S 關 SBSS 



f ックしレべ J レ 



















DG2 


Low Cost 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analog Switches ( つづき） 
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DG2 I 2 Low Cost 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analog Switches 


ン接続 



d 2 

52 

V+ (SUBSTRATE) 
V L (+5 V) 

5 3 
°3 


特徴 

• 4 回路入り SPST . ローコスト.タイプ. 

• IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 同じビン配列で逆動作の DG 211 がある 
• ディスク.ドライブ.ビデオ信号終端スイッチ， f 云送システムなどに応用可. 



真理値表 


LOGIC _DG 211 

0 ON 

1 OFF 


DG212 

OFF 

ON 


Logic "0" < 0.8 V 
Logic w r > 2.4 V 


KT^l EEZ3 B3I IHIHH HH 













Low Cost 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analo ； 


応用例 （ 4 チャンネル • アナロク • マルチプレクサ ) 


♦5 V +15 V -15 V 



B.B.M. INTERVAL (DEAD TIME) 



Switches ( つづき） 
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DG22 I 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analog Switch With Data Latches 


°ン接続 



i : mmammmmm 


特徴 

• 4 回路入りラッチ回路付き SPST. 

• IN がしでスイッチ ON. H でスイッチ OFF. また， /WR をしにすることで I N 信号をラッチするため，マイコンとのインター 
フェースカ《簡単 . 

• マイコンを利用したシステムや自動 itotK, 伝送システム.データ収集システムなどに応用可 . 



真理値表 


INv wrT switch 


_ OFF _ 

Maintains 

Previous 

State 


Logic -0- < 0.8 V 
Logic *r > 2.4 V 


WR Input Is level 
sensitive (not 
edge triggered) 


tSAm JlMH—iiM———■■ 

■glTSEEKCa-D—m—■ 
FWTiTOiT —im—m——■■ 

mmmmmmmmwmmmmmimmmamwmmm 
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DG22 I 4-Channel Monolithic SPST CMOS Analog Switch With Data Latches ( つづき） 


応用例（マイクロブ 


DATA BUS 


ールのアナログ 信号 アツ テ ネー タ） 


+ 15 V 


INi IN 2 IN 3 IN 4 WR A ON Switch 


Vt 


DG221 


9 Mfi 


All 

None 


900 


Hi 


sSiBSn 


BBB mM 

BMIb 


temporary operation similar 
0_ SW1 will remain ON as 


Gain 

0.1 

0.01 

0.001 

0.0001 


ADDRESS 

DECODER 


TL08 


■ 
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DG243 Monolithic General Purpose CMOS Analog Switches 



特徴 

2 回路入り SPDT. メイク • ビフォア • ブレイク勘作を行うため.信号をオーアンにすることなしに信号を切り替えることができ 


I N がしでスイツチ 3 とスイツチ 4 が ON. H でスイツチ 1 とスイツチ 2 が ON. 

アログラマブル • ゲイン • アンプ • 嫌小アナログ信号の切り替え . サーボ • コントロール•システムなどに応用可 


SW1 

SW2 

OFF 

ON 


SW3 

SW4 


ON 

OFF 


し ogle 
し ogle 


0- < 0.8 V 
1- > 2.0 V 
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DG27 I High-Speed Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switches 






メーカが湘当晶 


特徴 

• 4 回路入 OSPST . ハイスビード形.低 ON 抵抗. 

• IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 

• 高速スイッチング.サンプル&ホールド，ディジタル•フィルタ. OP アンプのゲイン切り替えなどに応用可 


■ | IBi'H 1111 




真理値表 


LOGIC SWITCH 

0 ON 

1 OFF 


Logic ”0” ぶ 0.8 V 
Logic ”1” 上 2.0 V 


off 觸 

入力信号®圧 




ノックしレべ^レ 



SiUBi 
























DG300A CMOS Analog Switches 



特徴 

• 2 回路入り SPST . 低 ON 抵抗.単電源作可能. 

• IN が H でスイッチ ON •しでスイッチ OFF . 

• »小信号の切り替えやアログラマブル•ゲイン•アンプ.バッテリ»作の回路などに応用可 



EEJmiHHIOKilES BlBJHiiyKEnflEill 

P^9g_K2MQIHIIKaiEXOE3I[aaHniEl 
\ I Ml IMIIIMB ■■ I I Tl —■ ■■ 


OA 


HAR HI 300 


真理値表 


LOGIC SWITCH 

0 OFF 
1 [ ON _ 

Logic " O " < 0.8 V 
Logic "r > 4.0 V 


EQ2^aHHE3K£3E3l 

■vpm 


















DG30 I A CMOS Analog Switch 
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特徴 

_1 回路入り SPDT . 低 ON 抵抗.単電源動^. 

IN がしでスイッチ2が ON . H でスイッチ1が ON . 

嫌小信号の切り替えやプログラマブル•ゲイン-アンプ.バッテリ路などに応用可 


真理値表 


LOGIC 


SW 1 

OFF 

ON 


ON 

OFF 
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DG302A CMOS Analog Switches 



特徴 

2 鹂入り DPST . 低 ON 睞単電源! 

• IN が H でスイッチ ON . しでスイッチ OFF . 

雄小信号の切り替えやプログラマブル•ゲイン•アンプ，バッテリ駆動の回路などの応用ル 


真理値表 


LOGIC SWITCH 

0 OFF 

1 ON 


it KMmm 

【》】 

mmmm 


ES ■ 篇圔 =s 


DC 302 A 


MAX DG 302 A 


HAR HI 302 


r^mBIH|Ki]HBKai ■■■■■■■■■■■■ 

gtac!fcJ“gaMM Mn—IBM——^——— 

111,1 














DG303A CMOS Analog Switches 


ヤグラム 


ピン接続 


ロジック • ダイ 


NC [T 

—vr— 


s 3 



d 3 CI 



〇 ,[1 



S } \± 



IN, [I 



gnd(T 




V+ 

S 4 

〇 4 

D 2 

S 2 

INo 



特徴 

• 2回路入り SPDT . 低 ON 抵抗.単電_作. 

• IN がしでスイッチ3とスイッチ4が ON . H でスイッチ1とスイッチ2が ON . 

• «小 ( S 号の切り替えやアログラマブル•ゲイン.アンプ.バッテリ駆動の回路などの応用可. 


真理値表 



0 


OFF 

ON 


ON 

OFF 


m 


霾 ■ 經 03 _ 9 臨 ^ 


omm 


LTIT—HUilSlElEIIW I MM MWm 

KSB 篇釅 =S 闘 SBSS 

驪•拜篇 BSBSSB 1 

paiBC]_Ka ■»■■■■■■ 


ONI^Sl 


OFFB ^I 
入力信号電圧 


ッチ ON ロジッ 


< ックしレべ J レ 


■IIllBll 
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DG300A/DG30 I A/DG302A/DG303A CMOS Analog Switches ( つづき） 


ON 特性 


応用例（単電源 OP アンプのスイッぅ 


60 


r DS(ON) vs . V D and Temperature 


+15 V 


V + = +15 V 
V -=-15 V 


125 °C 

25 °C 


50 kn 


C :- 


50 


♦15 V 


10 kXl 


40 


5 kXl 


1/3 L 144 


DS(ON) 


UMBiMa 


130 


r DS(ON) vs . V D and Power Supply Voltage 


■BBSS 

■£罾__圔 


100 kXl 


♦5 V 


kXl 


TT し INPUT 


70 


1/4 SN 7402 


1/3 L 144 


-25 





DG304A CMOS Analog Switches 


ツ接続 




特徴 

2 回路入り SPST . 低 ON 抵抗.フラットな ON 特性.攀鼋 
11^が14でスイッチ01^.しでスイッチ OFF . 

ヽ信号の切り替えやプログラマブル•ゲイン • アンプ.バッテリ駆動の回路などに応用可 


真理値表 


LOGIC SWITCH 

0 OFF 
1 ON 

Logic -0- < 3.5 V 
Logic T > 11 V 



■■■■■■■ 




■ 留曬 =g ： 


DG304A 


DG304A 


HAR HI 30 


ss 


ON 觸 


OFF 觸 
入力信号電圧 
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DG305A CMOS Analog Switch 



特徴 

•1 回路入り SPDT . 低 ON 抵抗.フラットな ON 特性.単電_作. 

• I N がしでスイッチ2が ON . H でスイッチ1が ON . 

• 財小信号の切り替えやアログラマブル•ゲイン • アンプ.バッテリ駆動の回路などに応用可. 


真理値表 




Emn^i m Em e^hii n ■■ 


KZSH 篇臨 Sn 


MAX DG305A 


HAR HI305 


|«liii i Jli 1 BMMMi 


OFF 嘯 
入力信号電圧 





















特徴 

. 2回路入り DPST . 低 ON 抵抗.フラットな ON 特性.単電源動作 
• IN が L でスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

• 嫌小信号の切り替えやプログラマブル•ゲイン • アンプ，バッテリ« 




:どに応啊 


真理値表 


LOGIC SWITCH 

0 OFF 

1 ON 
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1 


■ i mu ii 













EEIKE3 n ■■■■■ ■■ 


入力信号電圧 


wsBnasEE^wBmmmmwmmm^mmwmmm 

i^cpjii^OTMBiTTniBM——1— 
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DG307A CMOS Analog Switches 


H 


特徴 

• 2 回路入り SPDT . 低 ON 抵抗.フラットな ON 特性.単電源勘作. 

• IN が H でスイッチ1とスイッチ2が ON . しでスイッチ3とスイッチ4が ON 

• «小信号の切り替えやアログラマブル•ゲイン-アンア，バッテリ明動の回! 


f どに応用可 


真理値表 


LOGIC 


SW1 

SW2 

OFF 

ON 


SW3 

SW4 

ON 

OFF 


■■轉 EEQIB9I 錄 iza 

OOESZBBICHH 


MAX DG 307 A 




oFmm 

入力信号 


ッチ ON ロジッ 


$ ック H レべ J レ 


プックしレ^;レ 


■ II M ■■ I I— ■— 

■EJBBIKai 

mmmammmmwmmwmmmmmmm 

wimmwmwmmmmmmmmmmmm 

■№□■■9 ■■■■■■■■■■■ 
■IDQlIBKaHMIHMHH 


國 
國 
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DG 304 A/DG 305 A/DG 306 A/DG 307 A CMOS Analog Switches ( つづき） 


and Power Supply Voltage 




DS(ON) 


m 


■ 




—20 —15 —10 —5 


10 15 20 


V D - DRAIN VOLTAGE (V) 

r DS(ON) vs. V D and Power Supply Voltage 

V- = 0 V 




■s 




10 


15 


- DRAIN VOLTAGE - 


応用例（低周波アンプ ) 


mrnSmB 


DG 304 A 
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DG308A Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switches 


°ン接続 



特徴 

4 回路入り SPST . 高速.低 ON & tt . ifcWWa . 

I N がしでスイッチ ON . 同ビン配列で逆動作の DG 309がある. 
バッテリ回路や伝送システム.高速切り替えなどに応用可_ 


真理値表 


LOGIC DG308A DG309 


OFF 

ON 


ON 

OFF 


Logic -0 W < 3.5 V 
Logic T > 11 V 


m 




圃: 

mwuKs^mmm 

■■S ， D_ 噘 29 

■BifiS==SBi 

■■■■■■■■ 


※単電源時の特性は 
DG 309 A と同じ 


-10 


10 


20 


- DRAIN VOLTAGE (V) 






E £77« HIHOIEK[]El ELJL^9c0llia 

ODIEMIHHEIE 1 

pp^f^HEOHraaiBKaiEXia ■■■■■■■■国 

EEEI^EHHHEiaEilllKI ■■■■■■■■■■■■■ 



■LiilKI 





入力信 WE 


ED 


HI■ m ■ ■ 





















特徴 

• 4回路入り SPST . 高速.低 ON 抵抗. i & iHItmfL . 

• IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 同じビン配列で逆動作の DG 308 A がある. 
• バッテリ明動^回路や伝送システム，高速信号切り替えなどに応用可. 

真理値表 
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DG309 Quad Monolithic SPST CMOS Analog Switches 
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+7.5 V 
+10 V 
+15 V 
+20 V 


and Power Supply Voltage 
V- = 0 V 


= 25°C 


V D 



2 電源使用時の特性は 
DG308A と同じ 


Siii 结 S 冒 


_ri^e 曬 =s^sb== 

■ 霾轉 =^B== 

BSSSBSBBBBBI 

^MilEii 


30 


30 


DO 



レ/^レ 


ッチ ON ロジッ 


OFF ^ Vin ： 
入力信号電圧 
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MAX 
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DG38 I A General Purpose CMOS Analog Switches 


ツ接続 




特徴 

• 2 回路入り SP ST . 低 ON 抵抗.単電源動作可. 

• IN がしですいっち ON . H でスイッチ OFF . 

• 財小信号の切り替えやアログラマブル•ゲイン-アンプ.バッテリ明動の回路などに応用可 


真理値表 


LOGIC SWITCH 
0 ON 

_ i _L off 

Logic "0 W < 0.8 V 
Logic "I" > 4.0 V 


|^^555留|認!^0011331證 I 

i um 'ii—~ ■— 



BSOIHraHiBB 

isamaiiHB 



DG 381 A 


H 1381 


BB 




aoa—MgE—ggaiCT—r— 


入力信号電圧 


スイッチ ON ロジッ 


しレべ J レ 
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DG384A General Purpose CMOS Analog Switches 





特徴 

• 2 回路入 0 DP ST . 低 ON 抵抗.単電源動作可. 

• IN がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

• 嫌小信号の切り替えやアログラマブル•ゲイン • アンア.バッテリ明肋の回路などに応用可 






真理値表 


LOGIC SWITCH 

0 OFF 

1 ON 


HU ■■ K9 【】 m 

■■■■■■■■KaiHIHHIH ■■国 

■■■■■■■■■ 

i»KC^i;iggnwnniKM—1^——1 


ON 綱 


OFF 嘯 
入力信号電圧 



■■■ 

■■■■■ 
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DG387A General Purpose CMOS Analog Switch 


°ン接続 



特徴 

• 1 回路入 OSPDT . 低 ON 抵抗.单電源動作可. 

• I N がしでスイツチ 2 が ON . H でスイツチ 1 が ON . 

• 嫌小信号の切り替えやアログラマブル•ゲイン • アンプ.バッテリ駆動^回路などに応用可 


真理値表 


LOGIC 


SW1 

OFF 

ON 


SW2 

ON 

OFF 


DG 387 A 


DG 387 A 


HI 387 


EE 


卿 


OFF 挪 
入力信号電圧 


pBB HO BZm ■■ ■■ ■■ 

mmimimmmaiwmmmmmmwmmm 

iiM— 

i^^^^BSSSSSS^BSS 











DG390A General Purpose CMOS Analog Switches 



特徴 

• 2 回路入り SPDT . 低 ON 抵抗.单電源動作可. 

•1 N がしでスイッチ3とスイッチ4が ON . H でスイッチ1とスイッチ2が ON . 

• W 小( I 号の切り替えやアログラマブル•ゲイン • アンプ.バッテリ明動の回路などに応用可. 


真理値表 
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一力另|湘当品 


羅 SB 驟 ■ 圈 Esa_za 騷窗 

EEBimHEMI 



EZIHQiHiHflCEO 

ESHS^HKflCCill 


DG 390 A 


DG 390 A 


HI 390 


BS 


EECE9BIBHIK[IESIE3I HBIHHHHI 


入力信号電圧 


た:/ク H レべ J レ 


f しレべ J レ 
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DG400 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switch 



特徴 


•1 回路入 OSPST . 超版的 roa . 高速.低 ON 抵抗. 

• I N がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

• オーディオやビデオのスイッチング回路.サンアル&ホールド回路，バッテリ獅回路などの応用可. 


真理値表 
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150 


100 
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DG40 I Low-Power High-Speed CMOS Analog Switches 





特徴 

• 2 回路入り SPST . 超低消費高速.低 ON 抵抗. 

• IN がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

• オーデイオ，ビデオ信号のスイッチング回路やサンプル&ホールド回路，バッテリ明動回路などに応用可 


真理値表 


LOGIC SWITCH 


Logic * 0 
Logic * 1 


OFF 
ON I 

^ 0.8 V 
> 2.4 V 
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SPS 


ooi ms EH om czhii kts ■■ 

篇醞=圈關 SBB == 

pHI HU KDI El■■■ ■■ ■■■ 


OFF^ffij 

入力信号電圧 
チ ON 口 i 


ノック H レべ J レ 


ノックしレべ J レ 


崩 


Hisissai 











DG402 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switch 








特徴 

.1 回路入り SPDT . 超低消高速.低 ON 抵抗. 

• I N がしでスイッチ2が ON . H でスイッチ1が ON . 

• オーディオ，ビデオ f | 号のスイッチング回路やサンアル&ホールド回路.バッテリ明動回路などに応用可 


ESI] E9 BUI El ■■ 

OB 篇匯 =S^BB== 


IflfffffBEHQMHSIHMIHiaHHnH 
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60 100 
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DG403 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switches 
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特徴 

• 2 回路入り SPDT . 超低消•電流.高速.低 ON 抵抗. 

• I N がしでスイツチ 3 とスイツチ 4 が ON , H でスイツチ 1 とスイツチ 2 が ON . 

• オーディオ.ビデオのスイッチング回路やサンプル&ホールド回路，バッテリ駆動回路などに応用可 


真理値表 


LOGIC 


SWITCH 2 I SWITCH 4 


OFF 

ON 


ON 

OFF 


Logic m 0 m 0.8 V 
Logic ■1 - > 2.4 V 


■画 Ei 

BDIESHHinEI 

BSKdhDMElHIlKai 

KCI ； HaMSa—MM——■■ 

ESZBBJSSaHEDHHQI 


~ 一 国~ 





■■■ 
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DG404 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switch 






特徴 

•1 回路入り DP ST . 超低消 WteS . 高速.低 ON 抵抗. 

• I N がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

• オーディオ.ビデオのスイッチング回路やサンアル&ホールド回路，バッテリ駆動回路などに応用可 


真理値表 


LOGIC SWITCH 


し ogle • 0 
Loalc - 1 


OFF 
ON J 

< 0.8 V 

> 2.4 V 






Em 
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DG405 Low-Power High-Speed CMOS Analog Switches 






特徴 

• 2 回路入り DPST . 高速.低 ON 抵抗. 

.I N がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

• オーディオ.ビデオのスイッチング回路やサンプル & ホールド回路.バッテリ駆動回路などに応用可 


真理値表 


LOGIC SWITCH 


Logic - 0 
Loalc - 1 


OFF 
ON J 

< 0.8 V 
> 2.4 V 


331 
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Low-Power High-Speed CMOS Analog Switches ( つづき） 
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DG4I 


Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches 



ジツク • ダイヤグラム 


ON 特性 




ON-Resistance vs . V D and 
Power Supply Voltage 


mmmmmm 

mnwAamm 

mMmmmm 




aasssassaisi 

mmmmrnmmm 

BBBES^SB 


〇 4 


-20 -15 -10 -5 


- DRAIN VOLTAGE 




メーカ妒湘当品 


特徴 

• 4回路入り SPST . 超販 


IN がしでスイッチ ON 


• H でスイ 


高速，低 ON 抵抗. 

ッチ OFF . 同じビン配列で逆助作の DG 412 がある. 


オーディオ.ビデオのスイッチング回路や高稍*データ収集システム.サンプル&ホールド回路，バッテリ駆動の回路などに応用可 


E7T^3HIHE9I]E19K9I 

■篇釅=圉關= 9 == 

MU 丨 I 


真理値表 


OFF 嘯 
入力信号電圧 


LOGIC SWITCH 


Logic • 0 
Logic * 1 


ON 

OFF 

< 0.8 V 
> 2.4 V 
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DG4 I 2 Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches 


ン接続 


ム 


ON 特性 


m 



s 2 



d 2 

s 3 






D 3 

S4 



D 4 


50 

45 

40 

^35 

弓 30 

Z 2S 

§20 


ON-Resistance vs . V D and 
Power Supply Voltage 


mmmmm 

nnoHiHi 

uuummmm 

BBBEwS 


Sg 


•20 —15 —10 —5 


V D - DRAIN VOLTAGE 




特徴 

• 4 回路入り SPST . 超低消高速.低 ON & 抗. 

• I N がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 同じビン配列で逆動作の DG 411 がある. 

. オーディオ.ビデオのスイッチング回路や高精度データ収集システム.サンプル&ホールド回路.バッテリ駆動の回路などに応用可 





篇 





KDKUn 






真理値表 


入力信号電圧 


LOGIC SWITCH 



チ ON ロジ 



し ogle - 0 
Logic * 1 


OFF 

ON 

< 0.8 V 

> 2.4 V 




























DG4 I 3 Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog 


ビン接続 


ロジック • ダイヤグラム 



特徴 

• 40»入り SPST . 超高速.低 ON & K . 

• IN がしでスイッチ2とスイッチ3が ON . H でスイッチ1とスイッチ4が ON . 

• オーディオ.ビデオのスイッチング回路や高精度データ収集システム，サンプル&ホールド回路.バッテリ 


真理値表 



SWITCH 

SWITCH 

LOGIC 

1, 4 

2. 3 

0 

OFF 

ON 

1 

ON 

OFF 


Logic - 0 • < 0.8 V 

Logic - 1 " > 2.4 V 


Si 


ON 特性 
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Power Supply Voltage 
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■機能 

分類 

スイッチ 

m 
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回路数 
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駆動の回路などに応用可 

1 ■スイッチング特性 

■ メーカ別相当晶 1 
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入力信号電圧 
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DG4 I 7 Precision CMOS Analog Switch 



ン接続 



m 











特徴 

•1 回路入り SPST . 高速，低 ON 抵抗.超® 

• IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 同じビン配列で逆勤作の DG 418 がある 
• 高精度計麵器やサンアル&ホールド回路.髙»度拭駿器などに応用可 • 



C3B 理 


真理値表 


wm m immM mimmmmmmmmmmmmmm 




< 

> 2.4 V 


■TOWy S ， ;T —En—-M——■■■ 




















DG4 I 8 Precision CMOS Analog Switch 


ピン接続 


等価回路 



特徴 

• 入り SPST . 高速.低 ONj & Ut . 超飯 

• IN がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 同じビンで逆動作の DG 417 がある. 
• 高精度1議»^ンプル&ホールド回路 • 高精度拭験装置などに応用可. 


真理値表 


LOGIC 

SWITCH 

0 

OFF 

1 

ON 


Logic - 0 * S 0.8 V 
Loalc ■ 1 • > 2.4 V 



^^^95 諮篇録 BBI33I 題霞 


SOP 



OFF^m 
入力信号電圧 



■■■■ 













DG4 


Precision CMOS Analog Switch 



ン接続 


m 

m 






國 







WB 


特徴 

.10» 入り SPDT . 高速.低 ON & iJt . 超 (&•««*• 

•I N がしでスイ ツチ 1 が ON . H でスイ ツチ 2が ON . 

• 高精度計激 «» W ンプル&ホールド回路.高精度拭岐装！■などに応用可. 



真理値表 


ECCESHHIl KE3 E3 E3I ■■■ ■■ ■■ 

EQQ^HiaMIlEaElHHnaHHMMB 

Efiy^AniKiiBiKai ■■■■■■■■■■ 
Ezzz^EnsexaHBHHai ■■■■■■■■■■ 


■1M—BB^^^^^^^^Maaaaassaaaga 
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DG42 I Low-Power High-Speed Latchable CMOS Analog Switches 



特徴 

• 2 回路入りラッチ付き SPST . 超流.低 ON 抵抗. 

• / WR がし. / RS が H のとき . I N がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . また . /R S がしで I N に两(系なくスイッチ OF 
• データ•バスの切り替えやディジタル•フイルタ.マイクロプロセッサを利用したアナログ•システムなどに応用可. 


真理値表 


WR 


RS 


SWITCH 

OFF 

ON 


Logic - 
Logic - 


< 0.8 V 
> 2.4 V 
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DG423 Low-Power High-Speed Latchable CMOS Analog Swiches 


ン接続 




特徴 

• 2 回路入りラッチ付き SPDT . ISl & WMta . 低 ON & 抗 • 

• / WR がし，/ RS が H のとき. IN がしでスイッチ3とスイッチ4が ON . H でスイッチ1とスイッチ2が ON . また. / RS がしで I 
N に两^らずスイツチ3とスイッチ4が ON . 

• データ■バス切り替えやディジタル•フィルタ.マイクロプロセッサによるアナログ•システムなどに応用可. 


真理値表 


RS 


SWITCH 1 . 2 SWITCH 3, 4 


Logic ■ 0 
Loalc * 1 


OFF 

ON 

< 0.8 V 

^ 2.4 V 


ON 

OFF 


■■■■■■■■■■ 

■ 丨丨1 ■ I い — 

■ 1,1 I l^>li 1 HI ■ 



















DG425 Low-Power High-Speed Latchable CMOS Analog Switches 




特徴 

2 回路入りラッチ付き DP ST . 超低消 INL 流.低 ON 抵抗. 

/ WR がし. / RS が H のとき . I N がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . また， / RS がしで1 N に两 f 系なくスイッチ OF 
• データ•バスの切り替えやデイジタル•フイルタ.マイクロアロセッサによるアナログ•システムなどに応用可. 


真理値表 


WR 


RS 


SWITCH 

OFF 

ON 


Logic * 
Loalc * 


^ 0.8 V 
^ 2.4 V 



ET^I^mHIHEXIlEXSIEI 
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OFF 


入力信号鼋 E 
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DG44 I Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches 



特徴 

• 4 回路入り SPST . 高速.低 ON 抵抗. DG 201 A のアツアグレード版 • 

• I N がしでスイツチ ON . H でスイツチ OFF . 同じビン1^1で逆動作の DG 442 がある. 

• サンアル&ホールド回路.オーデイオ.ビデオ用スイッチング回路.伝送システムなどに応用可 


真理値表 


LOGIC SWITCH 


Logic - 0 
Loalc - 1 


ON 

OFF J 

< 0.8 V 
> 2.4 V 





# ックしレ^/レ 











DG442 Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches 



特徴 

• 4 回路入り SPST . 高速.低 ON 抵抗. DG 202 のアップグレード版. 

• IN がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON •同じビンで逆動作の DG 441 がある. 

• サンアル&ホールド回路，オーディオ.ビデオ用スイッチング回路.伝送システムなどに応用可 


真理値表 


LOGIC SWITCH 


Logic M 0 
Logic M 1 


OFF 
ON | 

< 0.8 V 

> 2.4 V 
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DG444 Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches 



特徴 

. 4 回路入り SPST . 高速, 低 ON 抵抗. DG 211 のアップグレード) R . 

IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 同じビン配列で逆動作^) DG 445 がある. 
サンプル&ホールド回路，オーデイオ.ビデオ用スイッチング回路.伝送システムなどに応用可 


真理値表 


ONi^fBI 


OFFfr Vm 
入力信号電圧 


mmmmmjiwmwmmmmmmwmmi 

mmmmmjiwmwmmmmmmmmwm 

mmmEimmmmmmmmmmmmwm 


LOGIC SWITCH 


Logic * 0 
Logic •1 


ON 

OFF I 

< 0.8 V 

> 2.4 V 


■屮 HJ : ル' 1 ■■ 


H レべ J レ 


しレべ J レ 


















DG445 Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches 



特徴 

4 回路入り SPST . 高速，低 ON 抵抗. DG 212 のアップグレード版. 

I N がしでスイツチ OFF . H でスイッチ ON . 同じビン配列で逆動作の DG 444 がある. 

サンプル&ホールド回路.オーデイオ.ビデオ用のスイッチング回路，伝送システムなどに応用可 


真理値表 


LOGIC SWITCH 


Logic * 0 
Logic * 1 


OFF 
ON J 

< 0.8 V 
> 2.4 V 


一力护湘当晶 


I 題 


メーカ 


MAX 


SOP 


eh ■■ kb ■■■ ■■ hi 
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DG540 Quad SPST Wideband/Video “T，，Switch 



ロジック • ダイヤグラム 



特徴 

4 回路入り SPST . ビデオ ft 号用 T スイッチ.高速.低 ON 抵抗 
I N がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

ビデオ信号切り替え.高速データ収集システムなどに応用可能. 


真理値表 


LOGIC 

SWITCH 

0 

OFF 

1 

ON 


Logic “0” S 0.8 V 
Logic “1” > 2.0 V 



■■■■国 

tSMk 




しレ^;レ 














DG54 I Quad SPST Wideband/Video “T” Switches 



特徴 

• 4 回路入り SPST . ビデオ信号用 T スイッチ.高速.低 ON 抵抗. 

• IN がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

• ビデオ信号切り替え，高速データ収集システムなどに応用可能. 


A 理値表 



Logic "0"< 0.8 V 
Logic “1”> 2.0 V 
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DG540/DG54 I Quad SPST Wideband/Video “T” Switches 


応用例（ビデオ.セレクタ） 


♦ 15 V 



= 2 


75 il 






DG542 Dual SPDT Wideband/Video “T” Switches 


°ン接続 



■B 

■HB 


特徴 

• 2 回路入り SPDT . ビデオ信号用 T スイッチ.高速.低 ON 抵抗. 

• IN がし C スイッチ3とスイッチ4が ON . H でスイッチ1とスイッチ2が ON . 
• ビデオ信号切り替え.高速データ収集システムなどに応用可能. 


真理値表 


LOGIC 


SW1 

SW2 

OFF 


SW3 

SW4 


OFF 


Logic “0”S 0.8 V 
Logic "1"> 2.0 V 


SBB 諮鼴 

I Ml 11H ^ IBi 1 Bl 



msSLm 




OFF 卿 
入力信号電圧 


EOMOl^KaiEXElHHHHHH 

mmmciwmmaiismmmmammmmm 

■画 


y チ ON ロジック 
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DG542 Dual SPDT Wideband/Video “T” Switches ( つづき） 


応用例 （ RGB セレクタ) 
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DG566 Serial-loading Octal SPST High-Voltage Analog Switches 







特徴 

• 6 回路入 OSPST . シリアル•ローディング•タイア. 

• シリアルでデータを入力.データがしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON 


CPU によるコントローノレ•システムや各種自 


置など^)応耐. 


^^^^SSSr*^^rilBH3EBrra^^ 

B19EMSHEHII 

P^—a 嚙 ga 顆 ^— 






真理値表 



°INX 


SWITCH 


OFF 


Logic -O" 
Logic T 


< 3.5 V 
> 11.5 V 


Maintains 

Previous 

State 


WR Input Is level sensitive 
(not edge-triggered) 

4 SWITCHES SHOWN FOR 
LOGIC T INPUT 


EB^USSaHHOll^Kai ■■■■■■■■■■ 

■■ 
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DGP20 IA Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog 


°ン接続 


等価回路 


Ln 




特徴 

4回路入り SPST . 高精度.低 ONfttt - DG 201 A の高精度タイア. 
IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 

高精度データ収集システムや自動拭験装*などへ応用可能. 


真理値表 



1溫 


DGP 201 A 


MAX 


HAR 




入力信号電圧 


チ ON ロジッ 
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DGP20IA Precision Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches ( つづき） 


ON 特性 


240 

220 

200 

180 

160 

ds(ON) 140 

( il ) 

120 

100 

80 


r DS(ON) vs.V D and 
Positive Supply Voltage 
V-=-15 V 


r DS(ON) vs - V D and 
Negative Supply Voltage 
V+ = +15 V 


■BP 4 wv 


，■■»■■■ 

afiSSMiOBHiHi 

■政 

s » 


黎篇鑿 


60 


■ 


r DS(ON ) 14〇 

( il ) 

120 

100 

80 

60 


■■WSS 松 I 


ss 篇备缀 


ssxsm 

SR» 

wsmm 


-15 


-5 


20 


-10 -5 


20 


V D (VOLTS) 


V D (VOLTS) 


応用例丨（サンプル & ホールド） 


応用例 2( 精密インスツルメンテーシヨン • アンプ ) 


— 


LF444A 
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DGP303A Precision Dual SPDT CMOS Analog Switches 



特徴 

• 2 回路入り SPDT . 高精度.低 ON 抵抗. DG 303 A の高精度タイア. 

• IN がしでスイッチ3とスイッチ4が ON . H でスイッチ1とスイッチ2が ON . 
• 高精度データ収集システムや自助試験装！！などに応用可能. 

真理値表 



Logic - 0 • < 0.8 V 
Loalc -1 • > 4.0 V 



メーカ» 



ETTC'IHHH OEil 0^3 KIB0 

^ai eh hi n Exm ■■■■■■ ■ 





B^B==== ： B== 



















DGP303A Precision Dual SPDT CMOS Analog Switches ( 


ON 特性 


r DS(ON) vs. V D and Power Supply Voltage 
130 

110 

90 

r DS(ON) 7 
(れ） 

50 

30 

10 

-25 -15 -5 5 15 25 

V D (V) 

+15 V -15 




1=SAMPLE 


つづき） 


r DS(ON) vs.V D and Temperature 


r DS(ON) 

(XI) 



V D (V) 


V 



v out 
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MAX33 I Quad SPST CMOS Analog Switches 



ン接続 


応用例（プ 


GN0 

S4 

〇 4 

IN4 




yvi>iXiyVi 

MAX331 

DG201A 

DG211 



IN2 

〇 2 

Sr 

V^ISUBSTRATE) 

NC # 

S3 

〇 3 

INa 



ゲイン • アンプ ) 



40in 


-15V 


yn>ixix 

MAX331 

DG201A 

DG211 


/V\ 

31 




ISV 


ON 特性 


AT ANALOG SIGNAL 







特徴 


4 回路入り SPST . 低 miwa . 单電源！柿可. DG 211 のアッパ.コンパチカレ坂. 
IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 

拭験装!■や伝送システムなどに応用可. 




真理値表 


LOGIC 


SWITCH 

ON 

OFF 


\mm —■■■ 

■■■■■■国 

pgREKEHaj-pi—MEai——■■ 
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MAX332 Quad CMOS Analog Switches 


ン接続 


応用例（プログラマブ 



yvfyixiyvi 

MAX332 

DG202 

DG212 


〇 2 

S2 

r ( SUBSTRATE ) 
33 

〇 3 

IN3 



y^Ayciyv% 

MAX332 
DG202 
DG212 


•IW 


ISV 





Ukn • 


20 kn 


ON 特性 








特徴 

• 4 醜入り SPST . 低 ONftUt 単可. DG 212 のアッパ•コンパチブル版. 

• IN がしでスイッチ OFF . H でスイッチ ON . 

• アナログ • マ/けアレクサやアログラマブル•ゲイン • アンプ，サンアル&ホールド回路などに応用可 


r5T^-?7^^—TTlTilgt^BBBEEBnUijJ 

on] es]i ki ora ■■■■■ ■■ ■■ 



真理値表 


LOGIC 


SWITCH 

OFF 

ON 


ESECBSSISHEXMHKaHHIII ^ ■■■国 



■[i!Iii! 
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MAX333 Quad SPDT CMOS Analog Switches 



N04 


COM4 



ル I/J XI ノレ I 

MAX333 



ON 特性 


特徴 

• 4 回路入り SPDT . 単電源動作可. 

• IN がしで C 價!が ON . H で〇簡が ON となる. 

■ ディスク.ドライブ，各種拭験装置などへの応用可. 




EE 3111 ■■■■■ 


ff 觸 


入力信号鼋 E 



Bi 


チ ON ロジック 


E9KH«ai ■■■■■■■■■■ 
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MAX34 I High-Voltage CMOS/DMOS Analog Switches 



特徴 

. 2 回路入り SP ST . 土 50 V までの電源電圧で動^可能. 

IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 

• ステッパや DC モータ • ドライノぬどの高電圧信号を扱う回路に応用可 


EE3E9IHHHMHIIII 



mEE— —— 

EH EUSl E9 ■■ HH ■■ 



篇篇 s 
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MAX343 High-Voltage CMOS/DMOS Analog Switches 


°ン接続 


ON 特性 






♦20V/-20V 

♦30V/-30V 

♦40V/-40V 

♦50V/-50V 

♦40V/GND 

♦60V/GND 


127 
1050 
92fl 
840 
1270 
1050 


9H 


特徴 

• 2 回路入り 


2 回路入り SPDT . 土 50 V までの電源電圧で動作可. 

I N がしでスイッチ3とスイッチ4が ON . H でスイッチ1とスイッチ2が ON . 
ステッバや DC モータ • ドライノぬどの高電圧信号を tt う回路に応用可. 


■昆 ra B 9 I 39 I 臨霞 

Em OQ E 9 〇〇1 ■■ ■■ 



入力信号電圧 

















ESQ IBEI CQIEiJI 

■□1 CCO»IIBI ■ ■ 

■li M ——■■ 


400 


500 


120 


•60 



ッチ ON ロシック 


入力 ft 号® i : 


MAX345 


MAX 


ツケーシ 


特徴 

. 2回路入り DP ST . 土 50 V までの鼋 » WJE で動作可. 

• IN がしでスイッチ ON . H でスイッチ OFF . 

• ステッパや DC そ一夕.ドライノぬどの高電圧信号を》う回路に応用可. 


39 
36n 
32 
30 
39 
36 


♦20V/-20V 

♦30V/-30V 

♦40V/-40V 

♦50V/-50V 

♦40V/GND 

♦60V/GND 


ON 特性 
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MAX345 High-Voltage CMOS/DMOS Analog Switches 



c c c c c c 

7 5 2 4 7 5 
2 0 9 8 2 0 
1 1 11 






















- 362 - 

MAX348 High-Voltage CMOS/DMOS Analog Switches 



特徴 

• 2 回路入り SP ST. 低 ON 抵抗.土 50V までの電源 HE で動作可. 

. IN がしでスイッチ ON. H でスイッチ OFF. MAX341 の高精度飯. 

• ステッバや DC モータ • ドライノぬどの高電源® Eft 号を汲う®路に応用可能 


0.01 


MAX MAX 348 


IO ■■ Kfl CEII ■■■■■ IHI ■■ 

nil) j.MJ -Bi—iai—— 


圈 = S = BB =: 


















スペシャル • 
ファンクション 

1C 


7800 CMOS MELODY 


IHI9 


機種一覧 


SVM 78000 
SVM 78010 
SVM 78020 


SVM7 

SVM7 


8030 

S04O 


SVM 78050 
SVM 78060 
SVM7S07O 
SVM 78080 
SVM 78090 


さらに I 


ダイヤグラ 


1(63) 






出力 




团置 


特徴 

• l 曲内藏のメロディ ic . 低 mwarcE ® ブザーを直接明動できる.外付け部 a をほとんど必娶とせず槽成できる 
• レべ;レ型とワンショット型が31択可能. OSC 1 JIHF と OSC 24 TFffl に抵抗を接校し. MT « HF を“ H ” にすることで演奏 


ノなため.グリ ー テイング•カードや時計などに応用可能 


- K 


lliffi 


レベルホールド•ワンシ 


つンシ S ツト C 


レベルホールト••ワンシ a ツト B •ワンシ s ツト C 


レベルホールト • • 9ンシ a ツト A • ワンシ 


クンシ 


濡#钱 M 停止機醃付 


ワンシ a ット A •リトリガ（曲の»出し）機*付 


タイプ 

A 


_ CR 角據_ 

外艫基瀑價舞 
CR 癸撮 
外想暴灞價舞 
CR 角撮 
外0暴瀑倌号 
CR 癸攝 
外》*瀑價号 
CR 免攝 
外®基灞價号 


_ CR 角钃 S H _ 

角攝嫺瀘敵規龙用抵抚内鳳 
角嫌屑瀘敝茂：？用抵 It 外付け 


入力信号鼋« 


111 m WJD ——ig——■■ 

























7800 CMOS MELODY 



1C ( つづき） 



Cds を使用した例 

注 I )外部基準信号入力し，外部クロック入力の場合は OSCI からクロックを入力してください。 

•; 主 2) CR 発振，発振抵抗外付けの場合は 

OSCI . 0 SC 2 閭に抵抗 VR = 0 〜 500 kQ ( Vss =1.5 V , 330 kQ Typ ) を接親してください。 





7820 CMOS MELODY 


ン接続 


OSCl 


t^HSH 




曲数 


1 ( 63 ) 


出力 




SVM 78200 


: ^„,irnr7Tni^^^S^^^B^3?hPilMfrra HI BrfM ^ SSSSStSS ^^ 


\~ Ml.Of PH nm^m^m^\ ' _ 、… 





特徴 

•1 曲内藏のメロディ I C. 桃 飯的 MSS. 圧電ブザーおよびし ED を直接明動できる.外付け部 JW 吵ない.レべ/レ型とワンシ 
ョット型を»択できる 

• OSC14H 1 と OSCSJft^ に抵抗を接絞し. MTJ8HF を“ H” にすることで演奏 ff«f&. し ED は音符に合わせて点滅する 
• グリーティング•カードや玩具などに応用可能 

機種一覧 


B3B=SS 羅 S^^SSBP 

K&M Jm—EglKM——■■■ 


入力信号電圧 
出力信号電圧 


mmmmmmmmmamw ^ am ^^ 

■■■HU HH ■■■■■■ 

mmwmwmmammamw^ammmmm 


入力信号電滾 


出力信号電流 








癸瘴屑瀘数熳蕙用抵抗内蔵 


角攝讕在数熳定用抵抗外付 
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7820 CMOS MELODY 1C ( つづき） 








7850 CMOS MULTI-MELODY 


OSCl 

0SC2 

TST2 


SEL2 

SEL1 

AMO 


ン接続 

W 16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 



(NC) 

TST4 

TST3 

MMO 

ENV2 

ENV1 

TST1 


_ 



SVM 7850 C/M 

外部* Jiff 号 

SVM 785 IC/M 

1 外部 SJI 信号 _| 

SVM 7852 C/M • 

CR 癸 

提回路 

SVM 7853 C/M 

CR « 

描回路 



ット A / B * 奏 


* 能 



ブを « 択 


演赛開始入力信号 


演赛途中の曲切換 ; C 
B / E 出力纗子 


AC トリガ入力 


DC トリガ入力 



出力 


OSC 


トリガ 


4(127) 


圧電ァヂ 


CR/: 


当品 


3.5 


SVM785*C 


入力信号電圧 


出力信 


入力信 


号 《£E 


号航 


出力信号 




S 


■■■KAMI ■■■■■■■ 

■□画 K3ES ■«■■■■■■■ 

■■■■a 


== 釅 9 




































SVM7852/7853 
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7860 CMOS MELODY 1C 


°ン接続 


0SC1 


TST 


1 

■ 


特徴 

• 1 曲内蔵の メロディ 1C. 2音源を もち.それぞれにエンべ ローブを設定 可能.助 作 電圧は 1.5V と 5V から 3J 択 可能 
• OSC14SH 1 と OSC2JTHS1 に 抵抗を 接絞す る ことで 発振 S を 構成可能. を加える だけて 乍を 開始す る 
• 時 具な ど M 応用柯 能 


機種一覧 




























7860 CMOS MELODY 1C ( つづき） 



次段入カインピーダンフ 
応じて決定してくださし 


Voo= 1,5V 750kQ Typ 
V od = 5.0V 820kQ Typ 
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7900 CMOS MELODY 1C 


ピン接続 


osci [ 




0 SC 2 f 




MT[ 




Vss[ 

■ 


]OUT 


ブロック.ダイヤグラム 


0 SC 1 


1 ST 



特徴 

• 1曲内 »• 外付け部!} fc 不用.直接圧電素子を駆! Br する 
• クロックと M 丁 JTf の機能は 4 f «® より選択 

• 外付け部不用なため，小さなモジューシステムの音源として応用可能 


機種一覧 

徵 種 | 

m 振 

演赛モード 


SVM 7900 

外部基車價号 

レベルホールド 


SVM 7901 

外部 s 準信号 

ワンシ 3 ットマルチ 


SVM 7902 

CR 発描回路 

レベルホールド 


SVM 7903 

CR 発描回路 

ワンシヨットマルチ 


さらに徵能により下表のタイプを選択します。 


そード 

檯 能 

ワンシヨット*#形 s 

演奏開始入力 0 N の時間の長短に*間係に1曲** 

演#開始入力 0 N の時間が1曲長より短ければ1曲演奏. 
長ければ曲を»り返す 

CR 癸描回路 ■ 

«描周波》規定用抵抗内* 

発描周波数規定用抵抗外付け 


WT 


アンプ 


出力 


OSC 




64 


内蔵 


CR/: 


ベ 


圃鞀惡謅 EBBS 臨霞 

■■ KH 1■■ KX 1 n ■■ 


_出力形® _ 
ダイレクトドライブ 
ダイレクトドライブ 
ダイレクトドライブ 
ダイレクトドライブ 


入力信号電圧 


出力信号電圧 



=SB 曾 ^ BB^SBSS 

■■画■■■■■■■■■■国 

rJirai—ci——■■ 

mmmmmmmwmmmmmmmMwmmmwmmm 
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7900 CMOS MELODY 1 C (っ づき ) 

応用例 


CR 発振，発振用抵抗内《の場合 •ワンショット A 演奏モード 

SVM7902. 7903 タイプに 演奏開始入力 ON の時間の長短にかかわらず. 1 曲演奏して自動停止します。 
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79 I O CMOS MULTI-MELODY 1C 





ブロック • 
ダイヤグラム 


OSCI 


0SC2 


0SC3 


SEL1 


SEL2 


MT 


MSL 




-ル ROM 





一力另湘当品 


特徴 

• 2曲十2アラーム音を内葳するメロディ 1 C . 低電圧 • 低?的 r « 流.アリアンアを内蔵し.ダイナミック•スピーカを駆動できる•ま 
た， CR による発振回路を内蔵 

• SE し1, SE し 2. MSL 端子により曲とアラームを選択する. MTJTF を“ H ” にすることて货作两4&. ENV 1. ENV 2 端 
子に CR を外付【ナすることにより.エンべローブを変化させることができる 

•1.5 VT _ 可能なので.乾電池を使用した各種アアリケーシヨンに応用できる 


BSKSn;™=^=B= 

|i| V \ ■■■ 


出力信号電圧 


入力信号電滾 


■■■№■■■1 ■■■■■■■■ 

11 1U ■■ lU I —KI—■—■■ 
fSmk 涵 gra—B—Ei—■—■■■ 






























79 10 CMOS MULTI-MELODY 1C ( つづき） 


II 




“仆 d” j 


注） l . R 3 ， R 4， C 0 を変えると発振周波数 f osc が変わります。ただし 
周波数安定性は悪くなります。 

2. R 3 , R 4 , C 0 を固定した場合には個別回路間の発振周波数のば 
らつきが考えられます。 

S . ChCiRhRa を変えると曲の感じが変わります。 

4. R V で音置調節を行ないます。 

5. C 4 , C 5 を変えると低周波增幅回路部で発振を生じます。 

6•電池インピーダンスの增加により発振周波数の変動が大き 
くなることがあり，この場合 V D0 — V ss 間にコンデンサを接 
統してください。 

7 • CiC 9 はどちらか一方（または両方）を接続すると音質が柔 
らかくなりますが音圧は多少低下します。 
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7920 CMOS MELODY 1C 


ン接続 


OSCl 


0 SC 2 


OSCl 
0SC2 
IT 


TST 

OUT 

ENV 


ブロック* 

ダイヤグラム 


SEL 2 


Ml 


特徴 

• 1 曲内政型のメロディ I C . 低電圧.飯少な v 外付け部油て辦可能.アリアンプは内蔵していため外部に接技する 
こと/^必要.発振 SUR を外付 tt ■するだけで構成できる 

• MT 嫌子をにすることで動作禰始. ENV 嫌子に接絞する CR を突更することにより • エンべローブを投定可能 
• 乾電池で動作するアプリケーションなどに応用可能 



出力信号電圧 


入力信号電流 


■^■cmKai ■■■■■■■■■■国 




■■■■■■■■■■ 





























7920 CMOS MELODY 1C ( つづき） 
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応用例 



記号 

推奨条件 

|単位 

Ry 

1,070 中心 

kQ 

Ri 1 

120 

kQ 

r 2 

100—300 

kQ 

c 

4.7 

uF 


注） l . Rv を変えますと発撮朋波数が変化します，ただし理1 


波数安定性が* くなる壜含があります • 

2. C . 心でエンベロープ回路のサスティーン時定数を 
変えることができます， 

3. 電池の内部インピーダンスが增加すると • 癸描周波 
数の変動が大きくなることがあります。 

この場含 V 00 —V „間にコンデンサを接！*することを 
お動めします* 

4. プリアンプ回路の入カインピーダンスが 150 kQ 以上 
であれば心は不要です。 







7930 CMOS MELODY 


NC 

0SC1 

0SC2 

NC 

MT 

NC 

Vss 


Vdo 

TST 

0UT2 

0UT1 

PI 

MO 

ENV 



特徴 

•1 曲内蔵のメロディ 1 C . 7920のアリアンア内発振器内葳.アリアンア内蔵により.わずかな外付け部 eft でダイナミック 
•スピーカを_可能 

• MTJTF を“ H ” にすることて货作 ENVflft 子に接統する CR によりエンべローブを設定できる 
• わず力ぐ外付け部 eft とスビーカで構成できるので.乾 Ut 池での各種アアリケーシヨンなどに利用可能 


出力信 


入力信 


号 


号職 


出力信号電滾 



:; ==n==:== 





■======== 

■IIlIlBH 









































7930 CMOS MELODY 1C ( つづき） 
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応用例 



言己号 


推奨条件 


単位 











■9MHEIEHIHIHIHH 

I ■■㈣ 





\mnwmm^mmwmmmmmmmmmm\ 

■■!□■■■■■■■■■■■■ 

■■■■ 







30 


30 



VSS 


0^1 


CR /: 


内葳 


入力信号電圧 
出力信号電圧 
入力信号電读 
出力信号®流 


SVM 794 *C 


特徴 

• 4曲または8曲を内藏するメロディ 1 C . 圧電素子やマグネティック•スビーカを直接可能.クロックも外部. CR 内藏形がある 
• またワンショット•パルスにより動作 " t るものと，レべ/レで動るものがある 
• 曲選択は、 SE し lW と SE し2嫌子による. MTJTF を- H " にすることで勘 m « f &. ワンショット形で ti . STP 入力により 
演奏^ ff 止ができる . BD 嫌子に圧電索子を接枝することで.ダイレクト.ドライブ町能 
• 曲数が多く.時計などの応用 t 

機種一覧 







霉子音発生*» 


16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 


トリガ 


• m 細\ 


出力 


癸撮回路 


8(512) 


( CHK 0) 
( CHK 1) 
STP 
BD 
BD 

( CHK 2) 
TD 
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7940 CMOS MULTI-MELODY 


TSTNCOSCOSCI 
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7940 CMOS MULTI-MELODY 1C ( つづき） 


応用例 


■ 


Voo OS,n 

OSouT 

WATCH 

ALo 

LSI 


Vss 



ル iM 択方式 


TD 


MSI V S s 


nnS 

■Ietbiim 


MS2 


漏 


^^^■V"y2Q^QQnH||HHhi||| 


Piezo 


^2J02Q^EBI^31H^^mi^Hil^HHHI 


NPN 型卜 • 


一100 
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7950 CMOS LOW POWER MELODY 1C 


(CHKl) 

(CHK2) 

0SC1 

0SC2 

MT 

BD 

BD 


16 

15 

14 

13 

12 


10 



TST 

0UT2 

0UT1 

PI 

MO 

ENV 

STP 



特徴 

•1 曲内蔵のメロ/ィ I C •圧 « 子をダイレクトにドライブ可能.またプリアンアも内蔵しているため.ダイナミック•スピーカの 
_も可能.マスク ROM により7 9 5 〇〜7 9 57の8タイプ？^ある 
• クロックは内 M と外付(愧.レべ;とワンショット雛をそれぞれ選択できる 
• 電子铸汁やオルゴールなどのアプリケーシヨンに II 適 






型名 
SVM795*C 


■Pil—Mfyn ■仪 •:: _ i?T7ng— 【】— 

OHI 11 KZ 1 


機種一覧 




入力信号電圧 


出力信号電圧 


入力信号電 at 


出力信号電流 



外***•價咢 


SVM7952 


, f ■■士 - - * - ' -* ■一二--だ」•丄 一二-—- 

||BEZB33HHHHE3iHHHHESSSISS^^I 

BEZBXIH ^^ HIH 3 HIIHIHEEQ 33 ^IH 





































7950 CMOS LOW POWER MELODY 1C ( つづき） 
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7960 CMOS MULTI-MELODY 1 C 



ン接続 

^ 16 
15 

14 

13 

12 

11 

10 


0UT2 

0UT1 

PI 

MO 

ENV2 

ENV1 

TST1 





アンプ 


出力 


OSC 


トリガ 


4(127) 


内葳 


SP 


CR / 外部 


ベ *ガ/ン对卜 





特徴 

• 3曲または4曲を内藏するメロディ 1 C . 二つの音源とエンべローブを待つ. 8 W » のタイアがあり.死振器内葳型と非内葳型•勘作 
モードがレべ;レとワンシヨット.曲 M 択方式で分嫌できる 

• マスクにより，電源電圧も 5 V と 1.5 V を»択できる.アリアンプも内蔵しており.ダイナミック•スビーカを駆動できる 
• 時1+やオルゴール.ゲームの音源として • また 5 V タイアて 1 i マイクロプロセッサでの応用もできる 





入力信号電圧 


疆羅圉圈 ESBS 臨霞 

■■HUKHIEEI Hi' 1111 1 II III Ml M ■ 

mmmnmmmwmmmmmmmmwm 

EUlIBKElKflHHHHHH 


機種一覧 


出力信 


入力信 


号 《E 




機種 



_儅号漏_ 

外筋*41倌号 


演饔そ一 


遇折方式 


7961 


7962 


7963 


7964 


SVM7965 



CR 癸搛 


外》基瀵價号 


I 2 B 3 QDZ £ HII^BSEE 


一 KiK 択 


ード!!!択 


一卜；!!択 


-ド*沢 


さらに，懺範により下表のタイプに进分 
されま1\ 


出力( I 号電流 


醺罾豔嗫 = 0 ! 5 == 


05 


60 



at 子枝立 iM 択 





BBBBBBBBIBB 




7966 


7967 



CR* 攝 



at 子拽立 J * 択 


. .. 

ssssBHm .篇 s 备备 s 
























































7960 CMOS MULTI-MELODY 1C ( つづき） 
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応用例 


MM 


SVM7960 






fiJSh Ft =160l 置度 


Vdd=1.5 ▽ 時 750k 0 Typ f Vdd = 3.0V 時 910ki} 
V DD = 5.0V 時 820kQ Typ (5.0V 仕 « のとき） 


(1.5V 仕枨の 
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7970 CMOS MULTI-MELODY 


TST 

0SC1 

0SC2 

MSI 

52 

53 



°ン接続 


/E 


Vdd 

CHK 

STP 

0UT2 

0UT1 


ENV1 (N.C) 
ENV2 (N.C) 


特徴 

• 8 曲を内葳したメロディ 1 C •二 
力をきる.また • 


はマスク 


^B^^B9^^^BgsSSSlS2HS3lHl^SPPf^B 


を待ちエンべローブを設定できる.プリアンプを内*しているためダイナミック • スビ， 
ROM により 1.5 V , 3 V . 5 V から*択可能 


MTJT ? と MS 1〜 MS 3嫌子により! K 作を投定できる 

マイクロアロセツサに接続する音源やゲーム « kO 音源として幅広く使用可能 





























7970 CMOS MULTI-MELODY 1C ( つづき） 
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応用例 


IpiiiMMieMai™ 

b^jjbhbdhihdhihhhqhhh 
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7990 CMOS MULTI-MELODY 


TST 

NC 

0 SC 1 

0 SC 2 

SEL 2 

SEL 1 

MT 



11 

10 

9 



CHK 

STP 

0 UT 2 

0 UT 1 

PI 

MO 

ENV 


ブロック. OSCl 

ダイヤグラム 0SC2 


SEL 1 


SEL 2 


STP 



特徴 

• 4 曲または 8 曲を内葳■するメロディ I C . プリアンプを内葳しているため.ダイナミック•スビーカを駆動可能 
曲»択方法についてはマスク ROM により8種頌から選択できる 

• SE し掛子で曲を»択. MT 播子または STPJ & 子にて勘作を两4&■する 
• 時 It やオルゴール，ゲームの音源として応用可能 


機種一覧 


SVM7990 

SVM7991 

SVM7992 

SVM7993 

SVM7994 

SVM7995 

SVM7996 

SVM7997 


信号源 （32kHz) 一 
外部基準信号〜 
外部基準信号& 
CR 自己発提 
CR 自己発描 
外部基準信号 w 
外部基準信号ポ 
CR 自己発提 
CR 自己発攆 


_演赛モード 

レペルホールド 
ワンショット 
レペルホールド 
ワンショット 
レペルホールド 
ワンショット 
レベルホールド 
ワンショット 


ii ) 32 kHz の水動子を用いることも可鴕です， 






m 


出力 


OSC 


トリガ 


8(512) 


内蔵 


CR/ 


ドライバ 




発 m mmm 


_曲選択方法 

シリアル選択 
シリアル«択 
シリアル迸択 
シリアル選択 
バイナリ迸択 
バイナリ選択 
バイナリ選択 
バイナリ選択 


ESH=== 圏 S 堅 HSS= 

mmwmmmmmmmmmmmmmmM 


出力信号電圧 


入力信号電流 


出力信号電流 


mi 





















































7990 CMOS MULTI-MELODY 1C ( つづき） 


応用例 



記号 

推奨条件 


記号 

■ 

SP 

8 Q ダイナミ ッ クスビーカ 

一 

Rs 


Tr t 

( PNP ) 2 SA 683 (2 SA 684) 

— 

c, 


Tr 2 

( NPN )2 SC 1383 (2 SC 1384) 

一 

c 2 


Rvj 

Max 1 ( typ 0.75) 

M 0 

C 3 


Rv 2 

0-50 

kQ 

_ - - — - 

c 4 


Ri 

■ ■ ■— —^—4 

120 

kO 

Cs 


r 2 

50-150 

kO 




\\\ 端子 

方法 

SE し 2 

SE し1 

(1) 

曲 iM 択のみ 

演奏スタート機能のみです 

(2) 

— 丁 ’ 

曲選択のみ 

曲選択および演赛スタート機能 

(3) 

SEL 1 と SEL 2 が共に ON した場合のみ曲選択と 
演奏スタートがなされるか.あるいは曲選択 
のみが行なわれます（マスク選択） 

(4) 

SEL 1 と SEL 2 を使用してのバイナリ選択 


注）タイ（同じ眘桴の音符をつなげる）のとき.音符の f 麥枝部で？!音を発生することプ 


0.01—0.047 

0.01 (無接続も可) 
100一300 












m 


■ShI^B^^^^Ibss ： 


赛屬繁 f 暴觀 改* … • 一 I ^ r * ^儀麵 

_m 


ysissi 

□EDBB^^S^BHHIBI OECEZUSBHHBHtf 

B^B^SS^ESQKB^^ 

■■H_HMHIK3innMHHMB 



■ 画 ■■E9Ea9HHHHH 

^^^^EsaHHiBEa K^oiocnKiH 


画 ■■ E 3 I 

iKSaHHHMa 


MIAOulM 

Mm 


5 V 


5V 


5 V 


5V 


OV 


5V 


OV 


ns 


5V 


ns 


5V 


OV 


ns 


5 V 


ns 


ns 


ns 


5 V 


単位 


SS 


tPLH 


MC14433P 


MOT 


ローム 


特徴 

ローパワー 3.1/2 桁 A-D コンバータ. 2 個の®抗と 2 個の外付けコンデンサにより A-D コンバータを楕成できる 
1.999V と 199. 9mV の二つのレンジをもつ. LED および LCD のコントロー/ l/f| 号を出力. 

D BM や C PU を介してデータ収集装置などへの応用か可能. 


真理値表 


Coded Condition 
of MSD 

+ 0 
-0 

♦ 0 UR 
-0 UR 


Q3 


Q0 

~ 

0 


+ 1OR 
- 1OR 


8C0 to 7 Segment 
Decoding_ 

Blank 

Blank 

Blank 

Blank 

4 — •1 j Hook up 
0—1 I only seg b 
7 —1 f and c to 
3 — ij MSD 


Notes for Truth Table 

03 - W digit, low for •”••• high tor "0^ 

Q2 — Polarity:"1"» positive. "0” = negative 
00 — Oul of range condition exists if 00=1 W 卜 
junction with Q3 the type of out of range 
dicated, i e. # Q3 = 0 — •OR or Q3=1—UR 


When used m con 
ige condition is in - 



松下 


富士通 


日立 


一力另湘当品 


• 11 V Also see Figure 10 for 
negative supply goneiatod from d 
positive supply 


- I.BBB 


V AG 

▽ref 

V x 

R | 

R|/c, 

Cl 

C01 
C02 
DU 
Clk I 
Clk 0 
VFE 


V DD 

Q 3 

Q 2 

Q1 

Q0 

DS1 

DS2 

DS3 

DS4 

OR 

EOC 

V SS 


22 





Cl 45118 


Resistor Network 
or Individual Resistors 
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4433 3 1/2 Digit A/D Converter 


20191817 . 
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4442 


8-Bit A/D Converter with Parallel Interface 


ン接続 



ブロック•ダイヤグラム 


■ 機篮 


28 lV fe f(AN1) 
27 1V DD 
26 ] ANO 
25 ] AN2 
24 ] AN3 
23 ] AN4 
22 ]AN5 


入力もしくは 5 
5 V 単一電源. 


5 アナログ入力十 6= 
• 変卿* H 3 l 32 /i s • 


c PU を介したデータ収集装 B などに使用可能. 


電気的特性 



特徴 

8ビット逐次比コンバータ.ハ•ラレル•インターフェイスをもち. M 6800シリーズとダイレクト接枝可能.11アナログ信号 


+ 6ディジタル入力が可能. 


tesduuon 

Jonhneanr 


Zero Error 


Full-Scale Error 


Total Unadjusted Error 
Quantization Error 
Absolute Accuracy 


Conversion Time 


Number of t>ts resolved by the A/D 


Maximum difference between an 
function 


an actual ADC transfer 


Difference between the maximum input voltage of an ideal and an actual 
ADC for zero output code 


Difference between xt 
AOC for full-scale out 


code 

he minimum 


input voltage of an ideal sod an actual 


Maximum sum 


lie output code 
of Nonlineaniy. 


Zero Error, and Full-Scale Error 


LSB 


± % LSB 


± !6 LSB 


±、h LSB 


m 驪 ==■■=== 


Uncertainty due to convener resolution 

Difference between the actual input voltage and the full-scale we»gf 
equivalent of the binary output code, all error sources included 


± W 


LSB 


5 V 






Total time to perform a 


conversion 


± 10 LSB 


cycles 
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4443 


Analog -To -Degital Converter Linear Subsystem 



特徴 

• A - D コンバータ用サブシステム.マイコンを利用したデータ収集システム用に.マルチアレクサ.リファレンス 
. コンパレータをまとめた 1 C . 

. 6アナログ入力が可能.単一1¢源動作.変換サイクル 300/^ s . 信号出力はオーアン-コレクタ. 

• データ収集システム用 A - D に応用可能.コンパレータ出力がゲート出力の4447がある. 



ランア信号出力 




聞 ■■ 

■HHisa ㈣剛 

IUBHH KEQI 1^311111 


5 V 


0 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


50 


50 


50 


500 


50 


50 


00 


00 


500 


700 


1300 


1100 









^■髑釅=臨^ as = 


MOT MC 14443 P 


imHB bbi ■■ n bb ■■■■■ ■■■■ 

■■■■■■Ena 





















































4447 Analog -To -Degital Converter Linear Subsystem 
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^■^^flESSSSBBSSS^S^SSWiB 



邏 ■ 、， ■ 私 1 麗 》^™ 







器!豐 ■■ 

KS9 i^i 111 m kv 

HBb 罾霾嚆闇^ b == 

圓鬮霾霾罾矚 SB B 


■I1I11BI1 


5 V 


MH 


0 V 


5V 


5V 


220 


10 


5V 


50 


950 


0 V 


200 


5 V 


50 


5V 


700 


50 





130 


65 


5 V 


0V 


150 


75 


5V 


240 


20 


単位 


MC 14447 P 


MOT 


n ーム 


540 


三菱 


500 


松下 


日立 


彐羊 


S0P 


単位 


一力另湘当品 


特徴 

• A - D コンバータ用サブシステム. CPU を利用したデータ収集システム用に.マルチアレクサ.リファレンス，ランア信号.コン 
パレータをまとめた 1 C . 

• 6アナログ入力が可能.単一電源.変換サイクル300“ s . 

• CPU を利用したデータ収集システムなどに応用可能.出力がオーアン•コレクタ型の4443がある. 


V DD 
h 2 

h 3 

h 4 


h 6 


A1 

A2 

Ramp Start 
Ramp Cap 

v ss 

Ref Current 
Comp Out 

▽ref 



~ 令令2 
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Converters with Serial 


44110 


Degital -To - Analog 


ビン接続 


Din[ 

1• 

18 

】 V DD 

Q1Out[ 

2 

17 

】 Dout 

R1Out[ 

3 

16 


Q2 Out [ 

4 

15 

]Q6 Out 

R2 Out[ 

5 

14 

]R5 Out 

Q3 Out[ 

6 

13 

]Q5 Out 

R3 Out[ 

7 

12 

]R4 Out 

Enable [ 

8 

11 

j Q4 Out 

V SS[ 

9 

10 

j Clock 


ブロック • ダイヤグラム 



特徴 

• 6ビット R -2 R 型 D - A コンバータ.シリアル•インターフェースをもち，6アナログ出力力河能. 
• エミッタ.フォロワ出力. 

• CPU を応用した D - A コンバータに応用可能. 4アナログ出力型の44111がある. 


mz 


5V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


ns 


OV 


ns 


5 V 


ns 


5 V 


OV 


5 V 


50 


00 


5 V 


似 


ws 


ns 


ns 


ns 


5 V 


豕位 


S 


RCA 




MCI 4411 OP 


MOT 




松下 


500 


日立 



メ-力 





PIIHIm 

■■■11111 

n 51 圓 E IEs 圓 Slllll 

sbbbsbsb^^ 
111111 

























































- 395 - 


44111 


Degital -To -Analog Converters with Serial Interface 



V DD 

Dou 



R 3 Out 
Q 3 Out 
Clock 



徴 

ビット R -2 R 型 D-A コンバータ.シリアル•インターフェースをもち. 4アナログ出力か可能_ 
•ミッタ • フォロワ出力. 

PU を利用したシステムに応用可能. 6アナログ出力の44100がある. 


B ■圜=:嗫爵 = B == 


tPLH 

( D 1 N-MXJT 


EE1——E ■[ 項 ^—— ■ 

liiilsii 


ov 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


5 V 


00 


50 


500 


■■Kl 

■■■a 


闊 SSra^^BBB 

DBESSiES 


松下 




ローム 


MOT MC 144111 P 


RCA 




圈： 
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45040 


8— Bit A/D Converters with Serial Interface 




ダイヤグラ 


AN3 


AN6 

AN7 




!■ 


AN10 

INTERNAL TEST V ref ♦ V AG 


VULIAOt ur 2 

0(X4 


KHIII 


8 BIT DATA 
REGISTER 


SCLK 

VDCIK(MC1 45040 ONLY) 
EOC (MCI 45041 ONLY)* 


DIGITAL 

CONTROL 

LOGIC 


v dd .pin 

Vcc-PIN 




メーカ別相当品 


特徴 

8ビット逐次比較型 A - D コンバータ.シリアル•インターフェースをもち. CPU を利用したシステムに応用可能 
10アナログ信号入力 . s . SPI にてダイレクト接統可能. 

C PU を利用したデータ収集システムなどに応用可能.変換時 fS 120 /i s の45041がある. 




の45041がある. 




tPLH 

( E 0 C->Dout 



SmilEii 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 







単位 


MH 


MH 






































45041 8-Bit A/D Converters with Serial Interface 


AN0 [ 

ビン接続 

1 ^ 20 

3 V 0D 

AN1 C 

2 19 

3 EOC 

AN2 [ 

3 18 

3 SCLK 

AN3 [ 

4 17 

] Din 

AN4 C 

5 16 

] D out 

AN5 [ 

6 15 

]CS 

AN6 [ 

7 14 

3 ^ref 

AN7 [ 

8 13 

]vag 

ANB t 

9 121 

]AN10 

V SS C 

10 11 

]AN9 


応用例 



特徴 

• 8 ビット逐次比較型 A - D コンノく一夕.シリアル•インターフェースをもち. CPU を利用したインターフェ- 
• 10アナログ信号入力•変換時間 20“ s . SPI にてダイレクト接樣可能. 

• CPU を利用したデータ収集システムなどに応用可能.変換時 fSUO / is の45040がある. 
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_スに 応用可能 . 

1 ■スイ ッ チング 特性 

■ メーカ 另 iJffl 当品 



B9 

r^i 

単位 

メーカ 


WSwrSFm 

tr 

Ed 

MM 


mm 


km 

isa 



E3I 




itga 



ns 

彐羊 : 




tf 

ea 

300 


ns 

PI；M 


■ 

■ 

10 V 



ns 





15 V 



ns 









ns 

日立 




iTiPl 

■ 


ns 

寓士通 I 




jpga 

■ 



松下 1 





Ea 

■№1 


B9 

三菱 




m3 



ns 

口ー ム 




KS9 




MOT 

MCI 4504 IP 

El 



5 V 



ns 

■CK« 


■ 


nia 








ESS 









■sa 



wm 





ITiM 



mm 

sss 




KS9 



Bl 311 





fCP 

Ksm 


U7M 

単位 





5 V 








WWM 



TIM 





ES9 



KM 
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m 


5 V 


ov 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


00 


sa 




№9 


30 


40 


5V 


00 


50 


50 


5 V 


00 


00 


5 V 


ns 


00 


45 


OV 


50 


10 


5 V 


単位 


fCP 



MOT 


MC 14495 P 1 


3500 


tPHL 

( IN->DISP 


松下 


富士通 


935 



tPLH 

( IN->DISP 


K (: 


一力 


輪 


ツケーシ 


特徴 

_ 7セグメントし ED 用表示ドライバ.表示用ドライバおよび抵抗を内蔵し. 7セグメント LED に直結可能. 
• 各種表示装*に応用町能 • 


真理値表 


INPUTS _ 
D C B A 
0 0 0 0 


0 0 
0 0 
01 
01 
01 
01 


(LE = Low ) 


OUTPUTS 

9 h^i 

O O 


DISPLAY 

O 


0 

1 I 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 
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1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

o " 

~0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

o " 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

o " 

T 

丁 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 


Open 

Open 

Open 

Open 

Open 


ALPHANUMERIC DISPLAY 

O :? 三 :.-: S& -:8Wc:Ei= 

012 3 4 5 6 7 8 910 n 1213 14 15 


Open 

Open 

Open 

Open 

Open 

Open 

Open 

0 


e 


8 


d 









4495 Hexadecimal-To -Seven Segment Latch/Decoder LED Driver 



■umBmmm 

■■111111 

_ 圜圚 » 圜函 ■■■■■ 





Bi 


o 


| 聞圏11題 | 聞 ISI 


ill 


VVVVVVVV DD VV 
05505505/50 


































































4499 7-Segment LED Display Decoder/Driver with Serial 


真理値表 


特徴 

• 4 桁 7 セグメントし ED 用表示デコーダ.ドライバ.シリアル•インターフェースをもち， CPU からシリアル 
. カスケード接統により桁数の扭3^句1能. 

• C P U を利用した表示装置などに応用可能. 






Interface 
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m 


SEGM6 

OUTPU 


SELECTORS 


データにて表示可能 




5 V 


0 V 


5 V 


0 V 


DIP SOP 


ヨ羊 


■ iS 鹺圏 

BHb == ■闇 bs == 

^■Ebbs^bbbb 

SB9 ■鑿酮闕 =BBB== I 

■ H 圍■■篇 
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45000 


Serial Input Multiplexed LCD Drivers(Master) 


FP 1 
FP 



特徴 

48 ドットし CD セグメント.ドライバ.スレーブ I C と合わせてし CD のドライブを行うことができる 
データはシリアル•データ入力による. 

スレーブ 1 C (45001) と合わせて.ドット•マトリクスし CD などの応用力可能. 


真理値表 


FP1 


FP2 


BP1 


0P2 


BP3 



BP1 



0P2 


BP3 


BP4 



SEGMENT TRUTH TABLE* 

FP1 FP2 
一 BP1 « a 

8P2 9 b_ 

BP3 e c 

BP4 J d [ h 
B^c^jse there 13 no standard or t>ack- 
plana and frontplana connections on 
multiplexed displays, this truth table may 
be used only for this example. 


TABLE. 

FP2 


Typical Backplane Configuration 


Typical Frontplane Configuration 



圈鑿钃韆 EQ_ia= 

Mmwmmmmmfjmmmmmwmmm 

Mmwmmmmmmmmmmmmmmm 


5 V 


■■■国 


BBP == ■豳 BB == 
^5醒==■驪 BBB==I 

^ ■ 闢： =^=BB== 
















































45001 


Serial Input Multiplexed LCD Drivers(Slave) 



V D 

OS' 

r*_ 


r 10 

Da 

Da 

Da 

FP 

FP 

FP ， 


UKaHH 


トリクス LCD 表示用ドライバ. 45000と組み合わせることで.任意の LCD 表示器のドライブを行える 
トリクス型の LCD に応用可能. 
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MCI 45001 
Slave LCD 
)nvef 


MCI 45001 
Slave LCD 


H 醞==嗫開 = B == 
^ ■醞： = 嗫圓 SBB == 


II^HlEsaiMiMaE^Eaoisiai 

isa ■ ■ sa ibihh 


5 V 


単位 


MHz 


MHz 
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45453 


LCD Driver With Serial Interface 


ン接続 


OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 


|- 1 — 


BACKPLANE 


LCD 


FRONTPIANES 





特徴 

LCD 用表示ドライバ. 36 ステージのシリアル入カパラレル出力のレジスタと 33 ビットのラッチから檑成される. 33ビットの LCD 

可能. 

ノぐ y クプレーン用ドライブ回路あり. 

し CD 表示器の応用が可能. 


【涵■■■■■国 


tPLH 


Esa^nma 


























4573 Quad Programmable Operational Amplifier 


ン接続 


IS 




naiBis 




(2• て :;: り飞，心， " 僅。 :- Q〗' 


特微 

4 回路入り演算增 « S . 単 


7iSJi 


各種アナログ回路用のアンプとして使用可能. 
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v OD 



IZBS33SS 2113 HHHHHHH L JEBfXIHIMIlHHHHIHI 

iS^B 觀 SSSraEB ■□■臨露 


■画■■■?■【■■■■■■■■■ 

tMKKUMsammmmmmi^mwmmmmm^ 

UHBBlKsaHHHEicMaorMfliiEnH 


BEb== 饔藍 ^== 

|H^mEE3 ESI C7! 10 3 ■■■■■■■■■■■■ 
■^^■EaaaiaHinMaHHiHiHii^ 
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4574 Quad Programmable Comparator 



特徴 

4 回路入りコンパレータ.単一作可能. 
各種アナログ回路^比較器として応用可能. 















HI 圍■■營圍篇篇 





















5V 


ov 


5 V 


ns 


ns 


5V 


ns 


5 V 


OV 


5 V 


5V 


OV 


5V 


ns 


5V 


ns 


5 V 


fCP 


単位 


10V 


SS 


tPLH 


MOT 


MC14575P 



三憂 


tPLH 


日立 


JRC 


三洋 


SOP 




ツケージ 


特徴 

• 2回路の演算播幅 S と2回路の比較器を1パッケージに納めた I C . 単一電源動作可能. 
• 各種アナログ信号の処理に応用可能. 











































405 


4575 


Programmable Dual OP Amp/Dual Comparator 



n mlll—1 

■■■■■III 



■ills 





1題1 


V 

o 


EE 












































4576B Dual Video Amplifiers 




ビン接続 


ブロック 

OUTPUT A [ 

1• 8 

) V DD 


INPUT A -[ 

2 7 

] OUTPUT B 

WPUTA- — 

INPUT A > [ 

3 6 

]INPUT B - 

INPUT A4 — 

V SS [ 

4 5 

]INPUT 





INPUT 卜 — 




INPOTB. — 




NOTE ： Re«i 


特徴 

• 2 回路入り萵速演算幅器. 

• 增«用の抵抗を内蔵している. 

• 各種アナログ信号の処理に応用可能. 






メーカか湘当品 



^■圈==嗫讀 BB == 
^■騍 ==■ 圓 = B == 


■■■■■■■国 

國 ■■EX EamaHHMB 

HI 醞==嘿篇^== 



































4578 Micro -Power Comparator Plus Voltage Follower 



特徴 

• 低消費 « 力のコンパレータと MOS FET を1パッケージに納めた IC . 
• パルス整形器やバッテリ职検出回路などに応用可能. 




I I ■ I I II 丨 1 丨国 

Ci£l IHIIH K9 






ElEEa 



松下 




MOT MC 14578 P 




E2H3 ES9 KS3I E^l HIH 

髑 b= 圈 =ad 
























4U8 


4577B 


Dual Video Amplifiers 



^ r 




OUT Cl 


CONNECTION 


■ メーカ 另湘当品 


5V 


画 ■■BarTnHHiBMHH 




松下 


MOT MC14577BP 


■■■■■■国 


fCP 


EE1E03IE7XO1 

msimmwmijmmmmmmmm 


MH 


MHz 


























45106 PLL Frequency Synthesizer 



mm 

BImi 


特徴 

• p しし周_シンセサイザ. 


9 分周か可能 


10. 24 MHz 入力で • 5.12 MHz の出力が可能. 
各種周«シンセサイザへの応用か可能. 


真理値表 


— TRUTH TABLE — 

P5 P4 P3 P2 PI PO 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 1 

0 0 0 1 0 0 


Divide By N 

2 (Note 1) 

3 INoie 1) 

2 

3 


: Voltage level ■ Vqq 
0: Volt» 9 e level ■ 0 or < 


open circuit input 


255 


Note 1:Th« binary setting of 00000000 and 00000001 on 
P8 to P0 result* in a 2 and 3 divifion which it not 
in the 2 N -1 seQuenct. When pin is not connected 
the logic signal on that pm can be treated as a ••()••• 
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FS 


一力另湘当品 



ッづ 

r ージ 

m 

SOP 


■_ 圖靄篇_ 


lEaHHEa 

EMaHIHiE!a 


tPLH 

( ) 


彐羊 


JRC 


日立 


lasi^SSa 


松下 


三菱 


口ーム 


MOT 


MCI 45106 P 


SSS 


単位 


■sa—Mrai—— 

醞 BB 圈 BBBBB 

































4 


45145 


4-Bit Data Bus Input PLL Frequency Synt 


ビン接続 


m 



19 



K 


]REF 。 


(■9 










]PDcu 




■t 

BHo 



REF 




DO 

D1 

D2 

D3 

AO 

A1 

A2 

ST 


LATCH 

CONTROL 

CIRCUITRY 



特徴 

PLL 周波数シンセサイザ. 12 ビットの分周器をもち. CPU からデータの設定*可能 
C PU を介した各種チューナなどへの応用か 1 !能. 


タイミング 

チヤ-卜 






LD 


n 

n n 

__TLZ 

1 r~L 

Jj - L_in_ 

• 

0 

n_ 

• • 

n 

• • • # 

w w 

• 

• — 

1 

參 • 

拳 • 

:: u 

i : : 

l 

« —™ 

U 

9 

u ；i 

i _ 

0 

：1 

# 

：l u 

• • t 

1 _ 

# 

* 

u u u 


Vn 

Vi 




Vn 

HKH 


tJPfdAHCf 


Vi 

V_ 


V_ 


V. 




vohag# ltv#l 
VfLowvolt®g#l#v«l 


•Al iNt potfH. bo あ l« and ly ar# b output M totcmdt nmt mid supp»y 

Noto Th# PO^ •ttot puH#t AjrtnQ oul^Mock aDndftooft Wh«n todiad in p( 

ouipi4 it h^)h imp«tarK« and voteg^ a! twrt 罐 dtHrr?»n#d by #>• km 


phaf# aod^#qMncy. 
^ast Bisr capacitor 


ック • ダイヤグラム 



LD 



♦R 



II faBB 

•/ チング持性 




■ メーカ別相当品 

\mmamm 

E 01 

typ 


F?S1 






5V 

160 

TO1 

ESI 

TWEt 

SOP 


ilia 

m 

Tin 

ns 



■ 

■■ 



jpga 

60 


ns 

に洋」 


■ 

■■ 


■HM 

mat 

■E3 

■iRl 

ns 

MESk 





ITiPi 

■O 

Tin 

■a 







itgi 

60 


wm 

^^1 



■■ 



Ea 

MM 



日立 





ma 

60 



富士通 




jpgi 

■3 



松下 




■MH 


mat 

TTil 





■ 

■■ 



iTiia 

60 



nn 


■ 


jpga 

Ka 


K7I 

I MOT I 

MCI 45145 P2 





Ea 

■ 


wm 

ilisM 



■ 


da 




I RCA 




ES9 



lE^I 

Kefd 



■ 


■ 

EQ 



wm 

KdLKdl 



■ 


da 



wm 

sss 



IHH 

Esa 

■H 


wm 







VDD 

1 \\M 

m 

単位 







mu 

■ 

■ 

MHz 






10V 



C3B 







isa 

■ 

■EH9 




■ 









































45149 Dual PLL Frequency Synthesizer 



特徴 

• 2 回路入り PL し周_シンセサイザ. M ビットの分周器をもち.シリアル入力をとおして設定可能 

• SP I を介して CPU からの設定か可能. 


VCO などに応用可能. 


タイミング 

チヤ-卜 


REFERENCE 

(OSC^R) 



ftn-N) 





Note: The PD output stale is equal to either Vqq or Vss when active When not active, the output is Ngh 

fitter c 


state 
d the 


impedance and the voltage at that pin it determined by the low past fitter capacilo 
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1 111 


1 ■■■ 

1111 d 


nslnsnsnsnsnsns 




■BE 释 

UBI llllll 


50004 000 0 00 0 
16 - 4 - 6 - 3 - 3486-486 


Pil 聞題題錄圈驟錄 I — 

1 
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特徴 

. P しし周波数シンセサイザ.14ビットの分周器をもち•パラレル入力にて設定可能. 
• チューナなどへの応用か可能. 

. シリアル入力が可能な45155がある. 


真理値表 


— 


27 


ン接続 



45151 PLL Frequency Synthesizer 



PLL 


DETECTOR 


一力別 W 当品 


8BS 圈騮驪鐵 eq_»= 

^■ 醞曬：嗫国 =B== 

■■■■■国 

■圓 S 顏圜 s _ 


ov 


5 V 


5 V 


OV 


5 V 


OV 


5 V 


5 V 


日立 


富士通 


松下 




口ーム 


MOT 


MC 145151 P 2 


K■■■■lisa■Hr9l ■■»■■■■■ 


fCP 


EEncmmo^i 

^mmmmnmwmmwmm^mmmm 
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45152 


PLL Frequency Synthesizer 


f in 

V SS 

V DD 

RAO 

RA1 

RA2 

MOD CONTROL 



ック • ダイヤグラム 


RA2 

RA1 

BAO 


6 BIT + A COUNTER 


A3 A2 


特徴 

. 2 回路入り. P しし周舰シンセサイザ.16ビットの分周器をもち.パラレル入力にて設定可能 
• チューナなどに応用可能. 

. シリアル入力方式の45156などがある. 


真理値表 


R«f«r*ne« Address Cod« 
RA2 1 RA1I RAO 


Total 

Divide 

Valu« 

8 

64 

128 

256 

512 

1024 

1160 


，，ポ 


PLL 


12x8 ROM REFERENCE 
DECODER 


12 BIT + R COUNTER 


LOCK 

DETECT 


1100 mus 

CONTROL 


C0NTR01 

LOGIC 


?HkSi 

DETECTOR 


10 Bit+ N COUNTER 


NO N2 N4 N5 N7 


NO through NS, AO through A5 # and RAO through RA2 have pullup resistors not 



一力另湘当品 


D ■闢醞 =—_=^== 

HHHisaBHiiKa 【涵 ■■■■■■■ 


富士通 


松下 


ローム 


MOT 


H ■■■靨圃 ass = 

B ■驪==■驪 BBS =5 I 
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45155 


PLL Frequency Synthesizer 


ン接続 



h 纖 編ご ^® 纖 ご ‘; r - ，'?.' — jfi^fe^. ；^fM fc^iYt mil 





メーカが湘当品 


特徴 

- P しし周»激シンセサイザ.14ビットの分周期をもち • シリアル入力にて設定可能 
• SP I を介して CPU からの設定力可能.チューナなどへの応用か可能. 


真理値表 


R 書 f 暴 f 書 nc« AddrMt Codm 

RA2 f RA1 I RAO 


Tot*l 

DMd« 

Vtlu« 

16 

512 

1024 


■■■■■lEElimE! 30 1 PBSmVEBESBI 

■ Heebi 画■■^■■■■■■■国 

iimB |Ba||||H|||E3|r ^ w|a|||B|||HH 

UHlESaHHHai^HHHIHI 

K■■■lEsa■■E!acIsaomm2a^■ 


6144 

8192 


C^H|E]j£aHHE!SE133HHHiHHH 

IBIHlKsa^^ESE^ ■■■■■国 

Im^n^mmwmwmwmmwmmmmmmmm 
■■■■ezu rm era [1■■■ 

\m!iwmm^nmwmmmamm\ 

Ena ■ m cza ■■■ ■■■■■ 

































45156 Serial-Input PLL Frequency Synthesizer 
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U2BESE1 ^^5 HB3BQiiS3lllll 


特徴 

• PL し周波数シンセサイザ. 17 ビットの分周器をもち.シリアル入力にて投定可能 

• SPI を介して CPU からの投定が可能•チューナなどへめ応用が可能. 



真理値表 


R«l«r«nc« Addr^M Cod_ 
RA2 1 RA1 |_ RAO 


^■1SS3 圍 ^5 


Total 

Divide 

Valu« 

8 

64 

128 

256 

640 

1000 

1024 


ローム 


MOT 


國圓篇篇圓■■备 
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45157 Serial-Input PLL Frequency Synthesizer 


ビン接続 


osc in [ 


]<^R 

osc ou ^ [ 


]</>V 






1»R 

POout [ 


] SlRgyl 

V SS[ 


]ENABLE 

LD[ 



*in [ 


3 CLOCK 


ブロック • ダイヤグラム 

匚 



特徴 

2回路入り. PLL 周波数シンセサイザ.14ビットの分周器をもち.それぞれシリアル入力にて設定可能. 
SPI を介して. CPU からの設定の可能.チューナなどへの応用が町能. 


OETECTOR 



-- 一▼警 ■ 

OCTECTOR 

B 

L 

s 

[ 










































45158 Serial-Input PLL Frequency Synthesizer 


HH^Sb 


特徴 

- 2 回路入り，卩しし周»激シンセサイザ.14ビットおよび17ビットの分周器をもち，シリアル入力にて投定可能 
- SPI を介して CPU より設定可能•チューナなどへの応用が可能. 
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14 BIT SHIFT REGISTER 









一力另湘当品 


離 ■■■ 翼 

KSaKaHHES^VHHiiHHIHH 



圓鬮 s 醒 _爲纽 


EH- ■ 顔篇 99 == 



圜 SB 圏 ^=BBSB= 
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45159 


Serial-Input PLL Frequency Synthesizer with Analog Phese Detector 


ック • ダイヤグラム 


«〇 
SCm 

c out 
CHARGE 

V D 0 

FREQUENCY 
STEERING OUT 

V SS 

MODULUS CONTROL 


m 


nnniHin 




ENABLE 


CLOCK 





v ss # 

MOOOUiS C0NTR01 


〕 LL 周舰シンセサイザ. 14 ビットおよび 17 ビットの分周器をもち，シリアルにて設定可能.アナログ位相検出回路をもつ 
トューナなどへの応用が可能. 


タイミング 



5 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


0 V 


5 V 


5 V 


メーカ 


SOP 


imBI Ea ■ ■ E3 VimHHial ■ ■ 

■■1 驪 ==■ 聞 = B == 

■■■■■■■■■■ 
論 ■■os ■■■■■■■■■■ 

■■■国 










































4469 



ビン接続 


0SC1 
0SC2 
RESET [] 
AO 
A1 
A2 
A3 

A4 Q 
A5 
A6 

IDO 
ID1 

I 

d 


d 


106 

ID7 

Rl 

V SS 


6 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


40 

39 

36 

37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 


v DO 

CO 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

CS 

VAP 

SEND 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 
TRO 


応用例 



MASTER 

STATION 


特徴 

• 非同期データ伝送ドライバ & レシーバ. 

• アドレスを設定し.データの伝送力呵能. fc *； 128 ノードまで.接彩 H . 
• データ収集システムなど各種伝送システムに応用可能. 





MC U469 
- A 0. IO 0 0 
- A 1 101 
- A 2.102 
- A 3.103 

- A 4.104 

- A 5.105 ^ 

- A 6106 SEI 

A00R6SS 

0000000 

SMOTE MC 14469 
STATIONS 


MC 14469 


MC 14469 
127 


CS 

SENO 


A1.I01 
A2I02 
A 3.103 
A 4.104 
A 5105 


A00R6SS 

1111111 


CS 

S6N0 


CS 

SENO 




operation tr>€ 107 must be iieo S7 mosi t>e li«0 «ow and me 
! sam« as the 7.611 addiess (or set lo som« unused addre! 


7 W ID must be th« samt as ih« 7-W address (or 
to p^eveni erroneous responses 



一力另 | 湘当品 


■ 圈罾■■鼷国麵 


■is 顔圜■篇 

HI 圍 £= 輻圓 ^== 

■ 驪篇圈■篇發 

BH 1 ■备嘿 _^== 

■■■■国 

SS ■ 酾嚇 =BB== 

■EbEIbbSS 
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4497 


PCM Remote Control Transmitter 


ン接続 


ブロ 


ダイヤグラム 


E 2 


181 Vqd 

17 ] E 1 
16 JE 4 




v dd1i8 


giiSgigHi 



特徴 

• pcm リモート•コントローユニッ 

• 62 チャネルのコマンドを送信可. 

• 赤外線リモコンなどへの応用力可能. 


• FSK / AM 変!用によりデータを送信 


真理値表 


Start-bit 


E9= Open _ 

E9= A1(FK1) 
E9-A2 (FK2) 
E9* A3IFK3) 
E9= A1-A2 
E9-A1.A3 
E9-A2-A3 
E9= A1.A2-A3 
»Not allowed 


Modulation 

FSK 

AM 

FSK 

FSK 

AM 

AM 

FSK 

AM 


Bit-F 


Channels 

0-3\ 
0-31 
0-31* 
32 61 
0-31 
32 61 
32*61• 
32-61 


ぐ 

八 

ぐ 



_ mm • 

500 kM/ Cecarmc 
Resonator 




gBB 瓢冒韉 EBBS 織 

U^HUisanHHHiEa coaoiimsHrMi 


画 ■■E3IESaiHBBI«H 
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45026 


Encoder and Decoder Pairs 



特徴 

リモート.コントロール用エンコード.ュニ 

45027. 45028と組み合わせてリモコン•ュニ 
赫啪リモコンなどへの応用が可能. 


の楕成か可能 


mp 釅嬲 

mb == ■圇 bb == 


MOT MCI 45026 P 


■IllliEBI 
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45027 Encoder and Decoder Pairs 



特徴 

• リモート•コントロール用デコード•ユニット 
• 45026と合わせてリモコン•ユニットの楢成*可能. 
. 赤外級リモコンなどへの応用が^能. 



ffPBBBMBaHHBEa 巨 ■■■■■■■■ 

KIHBlEsaBi»EiC!S£flOMS»nH 


tPLH 


画 ■■E1EIZ9BBHHII 































45028 


Encoder and Decoder Pairs 



RECEIVER 


m 


Vdo 

Vss 


一力另 I 湘当品 


圜醞 =g^BS== 

■■■国 

EHT i—in [只 ■—■■■ 

EsaHiaBiEavinMHBmB^ 


aiiiiBHii 


富士通 


松下 


三菱 


ローム 


MOT MCI 45028 P 


HB 圍驗圓■篇 
D ■驪■顔圓■篇 
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三洋 JRC 
M し C N JU 



NEC 

日立 

富士通 

>uPD 

HD 

MB 


松下 


三菱 



ローム 

BU 


MOT 

MC 


NS 

CD 


RCA 

CD 


SGS 

HCC 


400 OB 


4000 UB 


400 IB 


4001 UB 


4002 B 


40021 JB 


4006 B 


4007 UB 


4008 B 


4009 UB 


401 OB 


4011B 


4011UB 


4012B 


4012UB 


4013B 


4014B 


4015B 


401GB 


4017B 


4018B 


4019B 


402 OB 


4021B 


4022B 


4023B 


4023UB 


4024B 


4025B 


4025UB 


4026B 


4027B 


4028B 


4029B 


403 OB 


4031B 


4032B 


4033B 


4034B 


4035B 


パッケー : 


S I G 
HEF 


SSS 

s し c 




■】—■_■_■■■■■■ ■■■■■■■ ■,_■■■■ mmu ■国 mmm ■ ■■ ■ 

■QHHOBKHMEIBIEBIIElllKlBmHHHBIKKHEEHraillKBBlEaaiBH 

■ ■■ m ■■■■■，■■■■■■国 ■■ tttmt — ■■■国 mmm ■国 wmm ■ ■■ ■ 

■HHHIlKaanEKIKlBKIlHEaHOEIKaMaBIKI^aKHKDIHmKKIKHI 


bct—- ra-HB——ras Mig-gahMCM ira—■fiMaigq——wMgg—5M»a— 
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HHH HHHIHHIHHIIHHH HIHHHHIIHIH IHHIHHHKHMEHH HHHIHHH 


BB 篇篇篇篇篇纽篇篇篇篇篇篇薄缀团 
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4038B 


404 OB 


4041UB 


4042B 


4043B 


4044B 


4045B 


4046B 


4047B 


4048B 


4049UB 


405 OB 


4051B 


4052B 


4053B 


4054B 


4055B 


4056B 


4059B 


406 OB 


4063B 


4066B 


4067B 


4068B 


4069UB 


407 OB 


40718 


4072B 


4073B 


4075B 


4076B 


4077B 


4078B 


4081B 


4082B 


4085B 


4086B 


4089B 


4093B 


4094B 



SBBBB 费篇篇 BB 费 SSSSS 篇备篇费费 

===BB=s=sa=S 费■篇篇圜 S 

==== 费；=费 SBB 费理篇 S=S 

■ wmm^mm ■■■■■■■■■■■■ —■ ■ ■■•—■’■ 


EHEBKIBIEIBIKKIEKimHKlBIKHIIHIIimSIlQIBIIEEIIHIQHnOBKH 
■B———E-BBIEMaMMIEMEM —— -EBI IE—HE—M lBiailE— 

SJSMm8BbB8imBBB8S!K&S 8BBBBB eSIi ™IIIeeIeS I 

======== — ヨヨ ，薄 篇 , 篇 


ッケージ D : D I P S : 面 ^ タイブ (SOP など ) 



















































































































4095B 


4096B 


4097B 


4098B 


4099B 


4010 OB 


4010 IB 


40102 B 


40103 B 


40104 B 


40105 B 


40106 B 


40107 B 


40108 B 


40109 B 


4011 OB 


40147 B 


4016 OB 


4016 IB 


40162 B 


40163 B 


40174 B 


40175 B 


4018 IB 


40182 B 


40192 B 


40193 B 


40194 B 


40208 B 


40257 B 


沖 

三洋 

JRC 

MSM 

M し C 

N JU 


MN 


口ーム 

MOT 

NS 

RCA 

SGS 

S I G 

SSS 

BU 

MC 

CD 

CD 

HCC 

HEF 

s し c 


HHHIHHH HIHIKHHIHHHIHHHMHHI HH HHIHIHHH KHH HHHI 


in 






HHHHEHH KB9IKBHIHHHI 


% 


IEHEB 篇 EBHSB 


HIHIHHH HHH HHMHHMHHMHH HIHH HHH HHIH HHHISIHIKHH HIHHHHI 


w 






ッケージ 



IP s : 面実装タイフ 'SOP など ) 
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i(h 

MSM 


M し C 


JRC 
N JU 


RCA 

CD 


SGS 

HCC 


HEF 


sss 

s し c 


450 OB 


4501B 


4502B 


4503B 


4504B 


4506B 


4508B 


4510B 


4511B 


4512B 


4513B 


4514B 


4515B 


4516B 


4517B 


4518B 


4519B 


4520B 


4521B 


4522B 


4526B 


4527B 


4528B 


4529B 


4530B 


4531B 


4532B 


4534B 


4536B 


4538B 


4539B 


4541B 


4543B 


4544B 


4547B 


45488 


4549B 


4551B 


4553B 


4554B 


パッケ ー ジ 




Mil———W5——B—MS—p——i— 


EHEHraillEKIKH 


KIHIBnEaBKKHQBIKaaiHIHlIKKMaillEKHaBIKaHIKainOllIHgBKaaa 

SB 费 SS 通缀纽 SBBSS 篇篇 BBS 通 SB 


■■■■■ 翳 ■■ 罾 ■■ 篇 

===ssa 篇 Sbh==^==sb 费篇 

===SBSS ： B=9=SB 篇 B== 缀 SB 



■&篇臨 B8===B 
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型名 


4555B 


4556B 


4557B 


4558B 


4559B 


4560B 


4561B 


4562B 


4566B 


4568B 


4569B 


4572UB 


4580B 


4581B 


4582B 


4583B 


4584B 


4585B 


4597B 


4598B 


4599B 



日立 

HD 


富士通 

MB 



三菱 


MOT 


NS 


RCA 

CD 


SGS 

HCC 


S I G 
HEF 


SSS 
S し C 


■—■■篇 ■ ■■團 ■ ■■篇 S 

S8BBBB= 缀篇 ==B=«BBBBB== 






SSbbSSSbSsSSbSSSs 
‘ ================ 

^b=============SSS| 

bS=BS==BS=========== 



パッケージ 



:面実装タイア （ SOP など) 













































型 


5001 


5002 B 


5012B 


5018 


502 OB 


5022B 


5023B 


5024B 


5025B 


5026B 


5027B 


5029B 


5032 


5036 


5037B 


5043 


5048 


5050 


5051 


5052 


5053 


5054 


5064B 


5065B 


5066B 


5067B 


5068 


5069 


5070 


5071 


5072 


5090 


5091 


5092 


5093 


22100 


22101 


22102 


22401 


4S01 




沖 

MSM 


三洋 

M し C 


JRC 
N JU 


NEC 

日立 

富士通 

uPD 

HD 

MB 


松下 


口ーム 

BU 


MOT 


CD 


RCA 

CD 


SGS 

HCC 


S I G 
HEF 


SSS 

S し C 






============ 




===篇==========_ 

,== : ============= 

BBBS55BBS555BMBM 
============== == 

HHB HIHIHHHI EH IHHMHH HHHIHIHIHIHH HHIH 

HHH IHHH KBHIHIHH HUH HHHI HHHIHHIH HHIH 


S==SBBBBSS=BS=====BB 




:而実装タイプ （ SOP など) 
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型名 


3W01 


3W02 


4S01 


4S11 


4 SU 11 


4S30 


4W53 


4S66 


4W66 


4S69 


4SU69 


4S71 


4S81 


45584 


7 S 00 


7W00 


7S02 


7W02 


7S04 


7SU04 


7W04 


7WU04 


7S08 


7W08 


7S14 


7W14 


7S32 


7W32 


7S66 


7S86 


7W139 


沖 

MSM 


NS 

CD 


RCA 

CD 


SGS 

HCC 


S I G 
HEF 


SSS 

S し C 










===BS= 

===BS=BB========= 

==BB 篇 =========== 

■ ■■ 篇 ■■■■■■■■■■■■ 

■■■画 






================= 


パッケージ S :面実装タイフ 、 SOP など) 

















































型名 


DG200A 


DG201A 


DG202 


DG211 


DG212 


DG221 


DG243 


DG271 


DG300A 


DG301A 


DG302A 


DG303A 


DG304A 


DG305A 


DG306A 


DG307A 


DG308A 


DG309 


DG381A 


DG384A 


DG387A 


DG390A 


DG400 


DG401 


DG402 


DG403 


DG404 


DG405 


DG411 


DG412 


DG413 


DG117 


DG418 


DG419 


DG421 


DG423 


DG425 


DG441 


DG442 


DG441 


パ••ノケ ー ジ 


MAX 


篇翳篇 ■■ 



S : 面実装タイフ。 （ SOP など ) 
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型名 


DG445 


DG540 


DG541 


DG542 


DG566 


DGP201A 


DGF303A 


MAX331 

MAX332 


MAX333 

_341 


MAX343 


MAX345 

MAX348 


MAX 


AD 


型名 


セイ コー 
ェ r ソン 


7800 


7820 


7850 
7860 
790()" 
7910 ' 


7920 


7930 

7910 

7950 

.0 

7970 

7990 


ケージ 



S : 而実装タイフ ’ （ SOP など ) 
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メーカ • 商社問合わせ先 


沖電気工業 ㈱ 電子デバイス事業本部営業本部〒108東京都港区芝浦 4-10-3 ( 本社別館 ） TEL 03-3454-2111 

三洋電機 ㈱ 半導体事業本部販売業務部資料管理課〒370-05群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目 1-1 TEL 0276-61-8058 

新日本無線 ㈱ 第一商品企画部第2企画課〒103東京都中央区日本橋横山町 3-10 ( NB 日本橋ビル ） TEL 03-5642-8244 

セイコーエブソン ㈱ 宮業技術部営業技術1グルーブ〒191東京都日野市日野 421-8 TEL 0425-87-5816 

㈱ 東芝半導体事業本部半導体営業統轄部半導体業務担当〒1〇5-〇1東京都港区芝浦 1-1-1 (東芝ビル ） TEL 03-3457-3405 

NEC 半導体ソリ ュ_ ション技術本部技術情報支援部〒210神奈川県 ill 崎市幸区塚越三丁目484 TEL 044-533-1111 

㈱ 日立製作所汎用半導体事業本部製品技術部〒100東京都千代田区大手町 2-6-2 (日本ビル ） TEL 03-5201-5024 

富士通 ㈱ 電子デバイス営業本部プロジェクト統括営業部〒140東京都品川区東品川 2-2-4 (東京 Ml ビル ） TEL 03-5479-7785 

松下電子工業 ㈱ 第一事業本部半導体営業統括部マーケティング部販売助成課〒617京都府長岡京市神足焼町1 TEL 075-951-8151 

三菱電機 ㈱ 半導体営業推進部〒107東京都港区赤坂 5-2-20 (赤坂パークビル ） TEL 03-5573-3388 

ローム ㈱ 広報室〒615京都市右京区西院溝崎町21 TEL 075-311-2121 

Analog Devices Inc . アナログ•デバイセズ ㈱ トラディショナル•マーケティング部〒102東京都千代田区麹町 4-7-8( 地引第2ビル ） TEL 03-3263-6826 

GE Slidstate (現在 Harris Co .) ハリス ㈱ マーケティング部〒102東京都千代田区麹町 5-3-5 (麹町中田ビル ） TEL 03-3265-7572 

Harris Co . ハリス ㈱ マーケティング部〒102東京都千代田区麹町 5-3-5 (麹町中田ビル ） TEL 03-3265-7572 

Maxim Integrated Products . Inc . マキシム•ジャパン ㈱ 〒169東京都新宿区西早稲田 3-30-16 (ホリゾン1ビル ） TEL 03-3232-6141 

Motorola . Inc . 日本モトローラ ㈱ 半導体事業部〒東京都品川区西五反田 4-32-10 TEL 0120-068030 (1 C コール） 

National Semiconductor Corp . ナショナルセミコンダクタ ー ジャパン ㈱ カスタマ • レスポンス • センタ 

〒261千葉市美浜区中瀬一丁目 7-1( SCEC ビル ） TEL 0120-666-116 
SGS-Thomson Microelectronics P エス . ジー • エス • トムソン • マイク □ エレクト □ ニクス ㈱ 営業本部 

〒108東京都港区高輪 2-18-10 (日石高輪ビル ） TEL 03-3280-4120 — 

Signetics Corp . (現在 Phi lips Semiconductors ) 日本フィリップス ㈱ 半導体事業部マーケティング部宣伝販捉課 

〒108東京都港区港南 2-13-37 (フィリッブスビル ） TEL 03-3740-5130 

Siliconix . Inc . ㈱ トーメンエレクト□ニクス 半導体第 1 本部 シリ コニ クス 営業グループ 〒 1 〇〇 東京都千代田区内幸町2_卜1(飯野ビル ） TEL 03-3506-3690 

Sprague Erectric . Co . (現在 Allegro Micro Systems , Inc .) サンケン S 気 ㈱ 生産企画課 

〒171東京都豊島区西池袋 1-11-1( メトロボリタンプラザビル ） TEL 048-472-1111 



MANUFACTURER'S GUIDE < 広告主情報 > 


社名（販売拠点） 

所在地 

TEL 

FAX 

㈱ 東芝半導体事業本部 

〒105-01東京都港区芝浦 1-1-1 東芝ビルディング 

03-3457-341 4 


半導体広域顧客営業推進担当 

〒101東京都千代田区外神田 1-8-13 東芝秋葉原ビル 

03-3257-5671 

* 

03-3257-7511 

半導体特営業相当 

〒101東京都千代田区外神田 1-8-13 東芝秋葉原ビル 

03-3257-5602 

03-3257-2025 

関西支社 

〒531大阪府大阪市北区大淀中 1-1-35 梅田スカイタワーウェスト 

06-440-2202 

06-244-2789 

中部支社 

〒460愛知県名古屋市中区名駅南 1-24-30 名古屋三井ビル本館 

052-564-8725 

052-562-5785 

九州支社 

〒810福岡県福岡市中央区渡辺通りし 1-1 サンセルコビル 7 F 

092-711-5731 

092-741-3936 

中国支社 

〒730広島県広島市中区大手町 2-7-10 広島三井ビルディング 12 F 

082-246-3130 

082-246-3112 

北陸支社 

〒930富山県富山市桜橋通り 2-25 第一生命ビル 8 F 

0764.45 -2624 

0764-45-2671 

東北支社 1 

〒980宮城県仙台市青葉区本町 2-1-29 I 

022-264-7621 

022-264-7637 

北海道支社 

〒〇 60北海道札幌市中央区北3条西1丁目東芝札幌ビル 

011-214-2481 

011.214 -2417 

四国支社 

〒760香川県高松市鍛冶屋町3香川三友ビル 

0878-25-2491 

0878-25-2405 

神奈川支社 

〒231神奈川県横浜市中区尾上町 1-8 関内新井ビル 5 F 

045 -664-8567 

045 -651-7465 

新潟支社 

〒950新潟県新潟市東大通り 1-4-2 三井物産ビル 

025-246-8250 

025-244-0078 

長野支店 

〒380長野県長野市南石堂町1293清水長野ビル 

0262-28-3371 

0262.28 -3935 

埼玉支店 

〒331埼玉県大宮市錦町 682-2 大宮情報センタービル 17 F 

048-640-1127 

048-645-8229 

横河•ヒューレット•パッカード ㈱ 電子部品営業本部〒168東京都杉並区高井戸 3-29-21 

03-3335-8152 


大阪支社 

〒532大阪府大阪市淀川区西中島 5-4-20 

06-301-9729 


名古屋支社 

〒450名古屋市中村区名古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 15 F 

052-571-5168 


東京エレクトロン ㈱ 

〒 107東京都港区赤坂5ふ6 TBS 放送センター 

03-5561-7229 


菱電商事 ㈱ 

〒 170東京豊島区東池袋 3-15-15 

03-5396-6206 


菱洋エレクトロ ㈱ 

〒 104東京都中央区築地 1-12-22 コンヮビル 

产 03-3456-5011 


㈱ 山田洋行 

〒 107東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビルデング東館 

03-3475-1121 


アイアールファーイースト ㈱ 

T 171 東京都豊島区西池袋3- 30-4 K & H ビル 

03-3983-0641 

03-3983-0642 

大阪支社 

〒532大阪市淀川区西中島 7-6-12 新大阪駅前末広ビル 

06-302-9005 

06-302-9105 

名古屋支社 

〒465名古屋市名東区社台 3-247 第三名昭ビル 6 -B 

052-774-7707 

052-774-7731 

クレイアス ㈱ 

〒258神奈川県足柄上郡松田町寄5501番地 

0465-89-2825 

0465-89-2826 

清)そらコンピュータ • プロダクツ 

〒232神奈川県南区新川町 1-1-5-301 

045-262-1097 

045-232-1637 















TOSHIBA 


■ 高密度実装に東芝 c 2 mos mfp/ssop 




x «4 •と クス 


E & E の東芝 


儀!麵釀 




■■■■yiilWlwinri - 

#♦ 


[~TC74HC シリーズ 

TC74HC139AF 

TC74HC283AF: 

TC74HC 4040 AF 

TC74AC32F/FS 

TC74AC257F 

TC74VHC08F/FS 

TC74VHC367F/FS 

TC74LVX シリーズ | 

TC74HC00AF 

TC74HCT139AF 

TC74HC299AF 

TC74HC 4049 AF/AFS 

TC74ACT32F/FS 

TC74ACT257F 

TC74VHCT08F/FS 

TC74VHC368F/FS 

TC74LVX00F/FS 1 

TC74HCT00AF 

TC74HC148AF 

TC74HC365AF 

TC74HC 4050 AF/AFS 

TC74AC74F/FS 

TC74AC258F 

TC74VHC10F/FS 

TC74VHC 373 F/FS 

TC74LVX02F/FS 

TC74HC02AF 

TC74HC151AF 

TC74HC366AF 

TC74HC4051 AF/AFS 

TC74ACT74F/FS 

TC74AC273F/FS 

TC74VHC11F/FS 

TC74VHCT373F/FS 

TC74LVX04F/FS 

TC74HCT02AF 

TC74HC153AF 

TC74HC367AF 

TC74HC 4052 AF/AFS 

TC74AC86F/FS 

TC74ACT273F 

TC74VHC14F/FS 

TC74VHC374F/FS 

TC74LVX08F/S 

TC74HC03AF 

TC74HC155AF 

TC74HC368AF 

TC74HC 4053 AF/AFS 

TC74ACT86F 

TC74AC280F 

TC74VHC20F/FS 

TC74VHCT374F/FS 

TC74LVX14F/FS 

TC74HC04AF 

TC74HC157AF 

TC74HC373AF 

TC74HC 4060 AF 

TC74 AC109F 

TC74ACT280F 

TC74VHC21 F/FS 

TC74VHC393F/FS 

TC74LVX32F/FS 

TC74HCT04AF 

TC74HCT157AF 

TC74HCT373AF 

TC74HC 4066 AF/AFS 

TC74AC112F 

TC74AC283F 

TC74VHC27F/FS 

TC74VHC540F/FS 

TC74LVX74F/FS 

TC74HCU04AF ' 

TC74HC158AF 

TC74HC374AF 

TC74HC 4072 AF 

TC74ACT112F 

TC74AC299F 

TC74VHC32F/FS 

TC74VHCT540F/FS 

TC74LVX86F/FS 

TC74HC05AF 

TC74HC161 AF 

TC74HCT374AF 

TC74HC 4075 AF 

TC74AC125F/FS 

TC74ACT299F 

TC74VHC74F/FS 

TC74VHC541F/FS 

TC74LVX125F/FS 

TC74HC07AF . 

TC74HC163AF 

TC74HC375AF 

TC74HC 4078 AF 

TC74AC126F 

TC74AC367F/FS 

TC74VHCT74F/FS 

TC74VHCT541 F/FS 

TC74LVX138F/FS 

TC74HC08AF 

TC74HC164AF 

TC74HC377AF 

TC74HC 4094 AF 

TC74AC138F/FS 

TC74AC373F/FS 

TC74VHC86F/FS 

TC74VHC573F/FS 

TC74LVX157F/FS 

TC74HCT08AF 

TC74HC165AF 

TC74HC390AF 

TC74HC 40102 AF 

TC74ACT138F/FS 

TC74ACT373F/FS 

TC74VHC123AF/AFS 

TC74VHCT573F/FS 

TC74LVX174F/FS 

TC74HC10AF 

TC74HC166AF 

TC74HC393AF 

TC74HC 40103 AF 

TC74AC139F/FS 

TC74AC374F/FS 

TC74VHC125F/FS 

TC74VHC574F/FS 

TC74LVX240F/FS 

TC74HC11AF 

TC74HC173AF 

TC74HC423AF 

TC74HC 40105 AF 

TC74ACT139F/FS 

TC74ACT374F/FS 

TC74VHC126F/FS 

TC74VHCT574F/FS 

TC74LVX244F/FS 

TC74HC14AF 

TC74HC174AF 

TC74HC540AF 

TC74HC4511AF 

TC74AC151F 

TC74AC377F 

TC74VHC132F/FS 

TC74VHC595F/FS 

TC74LVX245F/FS. 

TC74HC20AF 

TC74HCT174AF 

TC74HCT540AF 

TC74HC 4620 AF 

TC74ACT151F 

TC74AC 39 OF 

TC74VHC138F/FS .. 

TC74VHC 4040 F/FS 

TC74LVX273F/FS 

TC74HC21 AF 

TC74HC175AF 

TC74HC541AF 

TC74HC4538AF/AFS 

TC74AC153F 

TC74AC393F/FS 

TC74VHCT138F/FS 

TC74LVQ シリーズ 

TC74LVX373F/FS 

TC74HC27AF 

TC74HC191AF 

TC74HCT541AF 

TC74HCT 7007 AF 

TC74ACT153F 

TC74AC521F * 

TC74VHC139F/FS 

TC74LVQ00F/FS 

TC74LVX374F/FS 

TC74HC30AF 

TC74HC193AF 

TC74HC564AF 

TC74HC7240AF 

TC74AC157F/FS 

TC74ACT521F 

TC74VHC153F/FS 

TC74LVQ02F/FS 

TC74LVX573F/FS 

TC74HC32AF 

TC74HC221AF 

TC74HC573AF 

TC74HC7244AF , 

TC74ACT157F/FS 

TC74AC534F 

TC74VHC157F/FS 

TC74LVQ04F/FS 

TC74LVX4245FS 

TC74HCT32AF 

TC74HC237AF 

TC74HCT573AF 

TC74HC7266AF 

TC74AC161F/FS 

TC74AC540F/FS 

TC74VHC161 F/FS 

TC74LVQ08F/FS 

TC74LCX シリーズ 

TC74HC42AF ， 

TC74HC238AF 

TC74HC574AF 

TC74HC7292AF . 

TC74ACT161F 

TC74ACT540F/FS 

TC74VHC163F/FS 

TC74LVQ14F/FS 

TC74LCX00F/FS 

TC74HC74AF 

TC74HC240AF 

TC74HCT574AF 

TC74AC シリーズ 

TC74AC163F/FS 

TC74AC541F/FS 

TC74VHC164F/FS 

TC74LVQ32F/FS 

TC74LCX02F/FS 

TC74HCT74AF 

TC74HCT240AF 

TC74HC590AF 

TC74AC00F/FS 

TC74ACT163F 

TC74ACT541F/FS 

TC74VHC165F/FS 

TC74LVQ74F/FS 

TC74LCX04F/FS 

TC74HC85AF 

TC74HC241AF 

TC74HC592AF 

TC74ACT00F/FS 

TC74AC164F/FS 

TC74AC573F/FS 

TC74VHC174F/FS 

TC74LVQ86F/FS 

TC74LCX08F/FS 

TC74HC86AF 

TC74HC244AF 

TC74HC595AF 

TC74AC02F/FS 

TC74ACT164F 

TC74ACT573F/FS 

TC74VHC175F/FS 

TC74LVQ138F/FS 

TC74LCX32F/FS 

TC74HCT86AF 

TC74HCT244AF 

TC74HC597AF 

TC74ACT02F/FS 

TC74AC166F 

TC74AC574F/FS 

TC74VHC221 AF/AFS 

TC74LVQ151 F/FS 

TC74LCX74F/FS 

TC74HC107AF 

TC74HC245AF 

TC74HC640AF 

TC74AC04F/FS 

TC74AC174F/FS 

TC74ACT574F/FS 

TC74VHC238F/FS 

TC74LVQ157F/FS 

TC74LCX125F/FS • 

TC74HC109AF 

TC74HCT245AF 

TC74HC670AF 

TC74ACT04F/FS 

TC74ACT174F 

TC74AC640F/FS 

TC74VHC240F/FS 

TC74LVQ174F/FS 

TC74LCX138F/FS 

TC74HC112AF 

TC74HC251AF 

TC74HC688AF - 

TC74AC05F 

TC74AC175F/FS 

TC74ACT640F/FS 

TC74VHCT240F/FS 

TC74LVQ240F/FS 

TC74LCX240F/FS 

TC74HC123AF 

TC74HC253AF 

TC74HCT688AF 

TC74AC08F/FS 

TC74ACT175F 

TC74VHC シリーズ 

TC74VHC244F/FS' 

TC74LVQ241F/FS 

TC74LCX244F/FS 

TC74HC125AF 

TC74HC257AF • 

TC74HC697AF 

TC74ACT08F/FS • 

TC74AC240F/FS 

TC74VHC00F/FS 

TC74VHCT244F/FS 

TC74LVQ244F/FS 

TC74LCX245F/FS 

TC74HC126AF 

TC74HC259AF 

TC74HC 4002 AF 

TC74AC10F • 

TC74ACT240F/FS 

TC74VHCT00F/FS 

TC/4VHC245F/FS 

TC74LVQ245F/FS 

TC74LCX373F/FS 

TC74HC132AF 

TC74HC273AF 

TC74HC 4017 AF 

TC74AC11F 

TC74AC244F/FS 

TC74VHC02F/FS 

TC74VKCT245F/FS 

TC74LVQ273F/FS 

TC74LCX374F/FS 

TC74HC133AF 

TC74HCT273AF 

TC74HC 4020 AF 

TC74AC14F/FS 

TC74ACT244F/FS 

TC74VHC04F/FS 

TC74VHC257F/FS 

TC74LVQ373F/FS 

TC74LCX573F/FS 

TC74HC138AF 

TC74HC279AF 

TC74HC 4024 AF 

TC74ACT14F/FS 

TC74AC245F/FS 

TC74VHCT04F/FS 

TC74VHC273F/FS 

TC74LVQ374F/FS 

TC74LCX574F/FS 

TC74HCT138AF 

TC74HC280AF 

TC74HC 4028 AF | 

TC74AC20F 

TC74ACT245F/FS 

TC74VHCU04F/FS 

TC74VHC299F/FS 

TC74LVQ573F/FS 

TC74LCX646F/FS 


TC74LCX16240AFT 


TC74LCX16244AFT 


TC74LCX16245AFT 


TC74LCX16373AFT 


TC74LCX16374AFT 


TC74LCX16646AFT 


TC74LCX16652AFT 


注） SSOP (木** FS ) と 74 VHC シリーズ -LCX シリーズは開発中の製品も含みま t ； 
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CQ 出販 tt 定価 1,200 円（本体 1,165 円） ISBN4-7898-4329-7 C 3055 P1 20 OE 





























































































































